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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 259 

9 Δεκεμβρίου 2011 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

128. Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α'231) «Εξο¬ 
πλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 
96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με τα π.δ. 158/1999 (Α' 156), 137/2002 (ΑΊ12), 
294/2003 (Α'251), 194/2009 (Α' 239) και 39/2010 
(Α'79), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2010/68/ 

ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 
(Ε 305/20.11.2010). 1 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ανακοίνωση για την καταγγελία εκ μέρους της Ελ¬ 
βετικής Συνομοσπονδίας της Διμερούς Σύμβασης 
περί Εκδόσεως Εγκληματιών. 2 


ΠΡΟΕΔΡ ΙΚΑ ΔΙΑΤ ΑΓΜΑΤΑ 

(ΐ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 128 
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α'231) «Εξοπλισμός των 
πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμ¬ 
βουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύ¬ 
ει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α' 
156), 137/2002 (Α'112), 294/2003 (Α'251), 194/2009 (Α' 
239) και 39/2010 (Α'79), σε συμμόρφωση με την Οδη¬ 
γία 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 
2010 (Ε 305/20.11.2010). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοι¬ 
νοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και του άρθρου 4 του 
ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 
του ν. 1440/1984 (Α'70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 


του ν. 1775/1988 (Α' 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α' 130), 19 του 
ν. 2367/1995 (Α' 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α' 21), 48 του ν. 
3427/2005 (Α' 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α' 113). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι- 
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

γ) Του άρθρου 4 του π.δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο¬ 
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια¬ 
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο¬ 
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γ ενικών Γ ραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γ ενικής Γ ραμματείας 
Νέας Γενιάς» (Α' 147). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

3. Την αριθμ. 281/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλί¬ 
ου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφα¬ 
σίζουμε: 

Αρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρ¬ 
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρί¬ 
ου 2010 (Ε 305/20.11.2010), με την οποία τροποποιείται 
η Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20-12-1996 (Ε 
46/17.2.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 
98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 (Ε 
315/25.11.1998), 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιου¬ 
λίου 2001 (Ε204/28.7.2001), 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής 
της 2ας Σεπτεμβρίου 2002 (Ε 254/23.9.2002), 2008/67/ΕΚ 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008 (Ε 171/1.7.2008) και 
2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009 (Ε 
113/6.5.2009), οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο 
με τα προεδρικά διατάγματα 347/1998 (Α'231), 158/1999 
(Α' 156), 137/2002 (Α'112), 294/2003 (Α'251), 194/2009 
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(Α' 239) και 39/2010 (Α'79) αντίστοιχα και αφορούν τον 
εξοπλισμό των πλοίων. 

Αρθρο 2 

(Άρθρο 1 της Οδηγίας) 

Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του π.δ. 347/1998 (Α' 
231) (Παράρτημα Α της Οδηγίας 96/98/ΕΚ), όπως αυτό 
έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του π.δ. 158/1999 
(Α'156), το άρθρο 4 του π.δ. 137/2002 (Α'112), το άρθρο 4 
του π.δ. 294/2003 (Α'251), το άρθρο 3 του π.δ. 194/2009 
(Α'239) και το άρθρο 3 του π.δ. 39/2010 (Α'79), αντικα¬ 
θίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 


Άρθρο 3 

(Άρθρο 2 της Οδηγίας) 

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός, ο οποίος εμφαί- 
νεται είτε ως «νέο είδος» στη στήλη 1 του Παραρτή¬ 
ματος Α.1 είτε ότι έχει μεταφερθεί από το παράρτημα 
Α.2 στο Παράρτημα Α.1, έχει κατασκευασθεί πριν την 
10.12.2011, σύμφωνα με τις διαδικασίες για την έγκριση 
του τύπου που ίσχυαν ήδη πριν από την ημερομηνία 
αυτή στο έδαφος κράτους μέλους της κοινότητας, ο εν 
λόγω εξοπλισμός μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο και να 
εγκατασταθεί επί κοινοτικού σκάφους, κατά τη διάρκεια 
των δύο ετών που έπονται της εν λόγω ημερομηνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων υυντομογραφιών: 

Α. 1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. 

Α.2, τροπολογία 2 που αφορά ουνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. 

ΑΟ, διορθωτική τροπολογία που αφορά ουνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. 

ΟΑΤ, κατηγ'ορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του ΙΕΟ 62388 (2007) 
Εγίίύκλ., Εγκύκλιος 

ΟΟΕΚΕΟ, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα 
ΟΟΜ5ΑΚ, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ραδιοεπικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση 
ΕΝ, Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕΤ2Ι, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 

Ρ22, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας 

ΡΤΡ, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός 

Η 20. Κώδικας ταχύπλοων σκαφών 

ΙΒΟ, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην 

ΙΟΑΟ, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικιάς Αεροπορίας 

ΙΕΟ, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Ετπτροπή 

ΙΜΟ, Διεθνής Ναυτυλιακός Οργ'ανισμός 

120, Διεθνής Οργ'ανισμός Τυποποίησης 

ΓΤυ, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ) 

Ε2Α. Σωστικό μέσο 

ΜΑΚΡΟΣ, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 
ΜΕΡ0, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
Μ20, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας 
ΝΟ Ι , οξείδια του αζώτου. 

20ΕΑ2, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα 
20„, οξείδια του θείου. 

Κανον., Κανονισμός 
Απόφ., Απόφαση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ. 1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 


Σημειώοεις που ιοχΰουν για ολόκληρο το παράρτημα Α.1 

α) Γενικά: Πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις που πρέπει να ελέγχονται κατά 
την εξέταση του τύπου (έγκριση τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτηιια Β, 
βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ. 

β) Στήλη 1 Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής (*). 

γ) Στήλη 5: Όπου αναφέρονται αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των 
παραρτημάτων των αποφάσεων και εξαιρούνται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. 

δ) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμής εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον 
ακριβή προσδιορισμό των σχετικών προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, οι βεβαιώσεις πιστότητας και οι δηλώσεις πιστότητας θα 
προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο συγκεκριμένο πρότυπο δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. 

ε) Στήλη 5: Οταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με εισαγωγικά “ή"), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επίδοσης ΙΜΟ Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει 
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά 
σημεία (κόμματα), εφαρμόζονται όλα τα παρατιθέμενα πρότυπα. 

στ) Στήλη 6: Οπου εμφανίζεται η ενότητα Η, νοείται ότι αφορά την ενότητα Η συν πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασμού. 

ζ) Οι διατυπούμενες στο παρόν παράρτηιια απαιτήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων για τις 
μεταφορές. 

1 Σωστικό μέσα 

Σημαώοε ις που αφορούν το τμήμα 1: Σωστικά μέθα 

Στήλη 4: Εφαρμόζεται η ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλιος 980 εκτός εάν υπερισχύουν οι συγκεκριμένες πράξης της στήλης 4. 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί 50ΕΑ5 74 και ο» σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 
κατα περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 1/1.1 

Κυκλικά σωσίβια 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. ΙΙΙ/7, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Γ) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, Π, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η50 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70) 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/1.2 

Φώτα ένδηξης θέσης 

σωστικών μέσων: 

α) για σωστικά 
σκάφη και 
σωσίβιες λέμβους, 

β) για κυκλικά 
σωσίβια, 

γ) για σωσίβιες ζώνες 
(ατομικά σωσίβια). 

— Κανον. III/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. ΙΙΙ/7, 

— Κανον. ΙΙΙ/22, 

— Κανον ΙΙΙ/26, 

— Κανον. 111/32, 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας 1$Α) Π, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)42000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70) 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 


(') ΕΕΙ 113 της 6 5 2009. ο. 1 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α-1/1.3 

Απόμαχες 

— Κανσν ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον ΙΠ/7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5Ο81(70). 

Β + ϋ 


καπνσγόνες συσκευές 
κυκλικών σωσιβίων 

— Κανσν. Χ/3. 

— 

Κανον ΙΠ/34, 


Β + Ε 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 


Β + Ρ 




— 

Ατχόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 18Α) I, II, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5Θ.97(73Η2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Α-1/1.4 

Σωσίβιες ζώνες (αχο- 

— Κανσν ΙΙΙ/4, 

_ 

Κανον ΙΙΙ/7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5Ο81(70). 

Β + ϋ 


μικά οωοίβια) 

— Κανσν Χ/3. 

— 

Κανον ΠΙ/22, 


Β + Ε 




— 

Κανον ΠΙ/34, 


Β + Ρ 




— 

Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Ατιόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)- 
(Κώδικας 18Α) I, II, 






— 

Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50/θΓς,922. 



Α.1/1.5 

Στολές εμβάττησης 

— Κανον. ΗΙ/4, 

_ 

Κανον ΠΙ/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81/70). 

Β + ϋ 


(κατάδυσης) και προ- 
οχαχευχικές σχολές μη 

— Κανσν Χ/3. 

— 

Κανον ΠΙ/22, 


Β + Ε 


ταξινομημένες ως 
σωσίβιες ζώνες (ατο- 


— 

Κανον ΠΙ/32, 


Β + Ρ 


μικά οωοίβια): 


— 

Κανον ΙΙΙ/34, 




— μονωμένες ή μη. 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-{1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, II, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Α.1/1.6 

Σχολές εμβάπχιοης 

— Κανσν. ΙΙΙ/4, 

_ 

Κανον ΠΙ/7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + ϋ 


(κατάδυσης) και προ- 
οχαχευχικές σχολές 

— Κανσν. Χ/3. 

— 

Κανον ΠΙ/22, 


Β + Ε 


ταξινομημένες ως 
σωσίβιες ζώνες (αχο- 


— 

Κανον ΠΙ/32, 


Β + Ρ 


μικά σωσίβια): 


— 

Κανον ΙΙΙ/34, 




— μονωμένες ή μη. 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5Θ.48(66)- 
(Κώδικας 12Α) I, II, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η2Θ) 8. 



Α.1/1.7 

Θερμικές τιροστατευ- 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

_ 

Κανον ΠΙ/22, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + ϋ 


τικές ενδυμασίες 

— Κανσν Χ/3. 

— 

Κανον ΠΙ/32, 


Β + Ε 




— 

Κανον 111/ 34, 


Β + Ρ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63Μ1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, II, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73Η2000 
Κώδικας Η50) 8. 
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Α.1/1,8 

Φωτοβολίδες 

αλώπτώτου 

— Κανον. ΠΙ/4, 

— 

Κανον. ΙΙΙ/6, 

Κανον. 111/34, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + σ 


(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. Χ/3. 

— 


Β + Ε 




— 

Απόφ. ΓΜΟ Μ50 36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 8, 


Β + Ρ 




— 

Αττοψ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, III, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8 



Α. 1/1.9 

Βεγγαλικά χειρος 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + ϋ 


(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 8, 


Β + Ε 

Β + Ρ 





Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, ΠΙ, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(7 3)-<2ΟΟ0 
Κώδικας Η30) 8 



Α.1/1.10 

Ε7ππλέοντα καπνογόνα 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ80 81(70). 

Β + ϋ 


(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.48(66)- 


Β + Ε 





(Κώδικας 15Α) I, ΠΙ. 


Β + Ρ 

Α. 1/1.11 

Συσκευές ρίψεως οχοι- 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. 111/18, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + ϋ 


Μου 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. ΙΙΙ/34, 


Β + Ε 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 


Β + Ρ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, VII, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.97(73Μ2000 
Κώδικας Η5(Γ) 8. 



Α.1/1.12 

Πνευστές οωσίβιες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. 111/13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + ϋ 


οχεδίες 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. 111/21, 


Β + Ε 




— 

Κανον. ΙΙΙ/26, 


Β + Ρ 




— 

Κανον 111/31, 






— 

Κανον ΙΙΙ/34, 






— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5<Γ.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73Η2000 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

ΙΜΟ Μ$0/Εγκύκ\. 811. 



Α.1/1.13 

Ακαμπτες οωοίβιες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. 111/21, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70), 

Β + ϋ 


οχεδίες 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. 111/26, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκόκλ. 1006. 

Β + Ε 




— 

Κανον. ΙΙΙ/31, 


Β + Ρ 




— 

Κανον ΙΙΙ/34, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.97(73Μ2000 
Κώδικας Η5(Γ) 8, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 811. 
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Α-1/1.14 

Αι/τομάτως 

αιτΓοανορθοΰιιενες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/ϊ. 

— 

Κανον 111/26, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 809 

Β + ϋ 


σωσίβιες σχεδίες 

— 

Κανον ΙΠ/34, 

Β + Ε 



— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-< 1994 
Κώδικας Η50) 8, 

σσμπεριλαμβανομένης της 
Προσ9. 1. 

Β + Ρ 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50 8, 






— 

ΙΜΟ Μ$0/Εγκυκλ 809 
σσμπεριλαμβανομένης Προο9 1, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκυκλ 811. 



Α-1/1.15 

Καλυμμένες 

— Κανον ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον ΠΙ/26, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

Β + σ 


αναστρεφόμενες 
οωοίβιες σχεδίες 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. ΠΙ/34, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκσκλ. 809 

Β + Ε 



— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63Μ1994 
Κώδικας Η50) 8, 

σσμπεριλαμβανομένης της 
Προσ9. 1. 

Β + Ρ 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 48(66)- 
(Κώδικας 15Α) 1, IV, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 8, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκυκλ 809 
σσμπεριλαμβανομένης Προο9 1, 






— 

ΙΜΟ ΜϋΟ/Εγκυκλ 811. 



Α-1/1.16 

Διατάξεις επίπλευσης 

— Κανον .111/4, 

— 

Κανον ΙΙΙ/13, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + ϋ 


σωσίβιων σχεδίων 
(υδροστατικοί μηχανι- 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον ΙΙΙ/26, 


Β + Ε 


ομοί ελευθέρωσης) 


— 

Κανον ΙΙΙ/34, 


Β + Ρ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ$<Ζ 48(66)- 
(Κώδικας 15Α) 1, IV, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

ΙΜΟ Μ20/Εγκυκλ 811. 



Α.1/1.17 

Σωσίβιες λέμβοι 

— Κανον. 111/4, 

— 

Κανον ΠΙ/21, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

Β + ϋ 



— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. ΠΙ/31, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006 

Β + Ρ 




— 

Κανον ΠΙ/34, 


Ο 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 



Α.1/1.18 

Ακαμπτες λέμβοι έκτα- 

— Κανον. 1ΙΙ/4, 

— 

Κανον ΠΙ/21, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

Β + ϋ 


κτης ανάγκης 
(διάοωοης) 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον ΠΙ/31, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκόκλ. 1006. 

Β + Ρ 




— 

Κανον ΠΙ/34, 


Ο 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, V, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 
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Α.1/1.19 

Πνευστές λέμβοι έκτα- 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον ΠΙ/21, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ30 81(70), 

Β + σ 


κτης ανάγκης 
(διάσωσης) 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. 111/31, 

— 130 15372(2000) 

Β + Ρ 




— 

Κανον. 111/34, 


0 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) 1, V, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8 



Α. 1/1.20 

Ταχείες λέμβοι περί- 

— Κανον. ΙΙΙ/4 

— 

Κανον. 111/26, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3081(70), 

Β + ϋ 


συλλογής 


— 

Κανον ΙΙΙ/34, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ_1006, 

Β + Ρ 




— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας ί$Α) Ι,ν, 

— 130 15372(2000) 

0 




— 

ΙΜΟ ΜΕΟ/Εγκύκλ. 809 
συμπεριλαμβανομένης Προοθ. 1, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1016, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1094 



Α. 1/1.21 

Μέοα καδαίρεοης με 

— Κανον. 1Π/4, 

_ 

Κανον ΙΙΙ/23, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 81(70) 

Β + σ 


τη χρήση (επωτίδων) 
συρματόσχοινων 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. ΙΙΙ/33, 


Β + Ε 




— 

Κανον 111/34, 


Β + Ρ 




— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 


0 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, VI, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.9 7(7 3)-ί2000 
Κώδικας Η50) 8 



Α. 1/1.22 

Μέοα (αυτόματης) 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/1.3 





καδαίρεοης ελεύθερης 
επίπλευσης για 
σωοτικά οκάφη 






Α.1/1.23 

Μέοα καθαίρεσης 
τύπου βαρύτητας για 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον 111/16, 

Κανον ΙΙΙ/23, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30.81(70). 

Β + σ 


σωσίβιες λέμβους 

— 


Β + Ε 




— 

Κανον·. ΙΙΙ/33, 


Β + Ρ 




— 

Κανον. ΙΙΙ/34, 


0 




— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ.36(63Μ1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) 1, VI, 






— 

Απόφ ΙΜΟ Μ3<Γ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8 



Α. 1/1.24 

Μέοα καθαίρεσης για 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— 

Κανον. 111/12, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ3081(70). 

Β + ϋ 

σωσίβιες σχεδίες 

(Επωτίδες) 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον. 111/16, 

Κανον. ΙΙΙ/34, 


Β + Ε 

Β + Ρ 




— 





— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5036(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 8, 


0 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ30.48(66)- 
(Κώδικας Ε3Α) 1, VI, 






— 

Απόφ ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η30) 8 
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Α.1/1.25 

Μέθα καθαίρεσης 
ταχύπλοων λέμβων 
διάσωσης 

(Επωτΐδες) 

— Κανον ΙΙΙ/4. 

— Κανον 111/26, 

— Κανον ΙΠ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, VI, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ_ 809 
συμπεριλαμβανομενη ς της 

Προσθ 1 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70). 

β + ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 

Α.1/1.26 

Μηχανισμός 
ελευθερωοης για 

α) Σωσίβιες λέμβους 
και λέμβους έκτα¬ 
κτης ανάγκης 

β) σωσίβιες σχεδίες 

που καθαιροΰλται με 
συρματόσχοινο ή 
συρματόσχοινα 

— Κανον Ι1Ι/4, 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον 111/16, 

— Κανον ΠΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α_1/1.27 

Συστήματα εκκένωσης 
πλοίων 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον ΠΙ/15, 

— Κανον ΙΙΙ/26, 

— Κανον 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + Ρ 

Ο 

Α.1/1.28 

Μέοα περισυλλογής 

— Κανον 1ΙΙ/4, 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον ΙΙΙ/26, 

— Κανον ΠΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η5(Γ) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ 97{73)-<2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλ. 810. 

Β + β 

Β + Ρ 

Α.1/1.29 

ΑνατρέΕατε 
στηοημβ) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Κλίμακες επιβίβασης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον 111/11, 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον II1/11, 

— Κανον ΠΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.48(66)- 
(Κώδικας 15Α), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50). 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ 81(70), 

— 150 5489 (2008) 

Β + β 

Β + Ρ 

Α.1/1.30 

Οπισθανακλαστικά 

υλικά 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον ΠΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ ΙΜΟ Α.6 58(16). 

Β + β 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/1.31 

Αμφίδρομες ραδιοτη¬ 
λεφωνίας ουοκευές 
\ΉΡ σωστικού 
σκάφους 

ΜεταφέρΟηκε στα Α.1/5.17 και Α. 1/5.18 
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Α.1/1.32 

Αναμεταδότης 5ΑΠ 

9 ΟΗζ (5ΑΚΤ) 

Μεταφέρ9ηκε οτο Α.1/4.18 

Α.1/1.33 

Ανακλαστήρας ραντάρ 
για σωσίβιες λέμβους 
και λάιβους διάσωσης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, IV, V, 

— .Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.164(78). 

— ΕΝ 150 8729 (1998). 

Β + Ρ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/1.34 

ΠυΒδα για οωοίβιες 
λέμβους και λέμβους 
διάοωοης 

Μεταφέρθηκε οτο Α 1/4.23 

Α.1/1.35 

Φορητός ττυρου βι¬ 
οτικός εςοπλιομός για 
οωοίβιες λέμβους και 
λέμβους διάοωοης 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.38 

Α. 1/1.36 

Κινητήρας πρόωοης 
οωοίβιας 
λέμβου/λέμβου 
διάοωοης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) IV, V. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + Ρ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/1.37 

Εξωλέμβιος κινητήρας 
πρόωσης λέμβου 
διάσωσης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48<66)- 
(Κώδικας 15Α) V. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 81(70). 

Β + Ρ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/1.38 

Προβολείς προς χρήοη 
οε οωοίβιες λέμβους 
και λέμβους διάοωοης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 111/3 4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63Η1994 
Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, IV, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5081(70). 

Β + Ρ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/1.39 

Ανοικτές 
αναοτρεοόμενες 
οωοίβιες σχεδίες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36/63Η1994 
Κώδικας Η50) 8, Παράρτημα 10, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας Ε$Α) I, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ20.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8, Παράρτημα 11 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 36(63) 
-(1994 Κώδικας Η50) 
Παράρτημα 10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 
Παράρτημα 11. 

Β + Ρ 

Β + Ρ 

Α.1/1 40 

Μηχανικός 

ανυψωτήρας πλοηγού 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.48 

Α.1/1.41 

Βαρούλκα για οωοτικά 
οκάφη και λέμβους 
διάοωοης 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον ΙΙΙ/16, 

— Κανον 111/17, 

— Κανον. ΙΙΙ/23, 

— Κανον. ΙΙΙ/24, 

— Κανον. 111/3 4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63Η1994 
Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(: 81(70). 

Β + Ρ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 
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Α. 1/1.42 

Κλίμακα πλοηγού 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.49. 

Α 1/1.43 

Νέο είδος 

Ακαμπτες/εμφυσημένες 
λέιιβοι έκτακτης 

— Κανον ΙΠ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Κανον ΙΠ/21, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006 

Β + Ο 

ανάγκης (διάσωσης) 

— 

Κανον ΙΠ/31, 

Β + Ρ 




— 

Κανον 1Π/34, 

— 150 15372(2000) 

Ο 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 






— 

Ατιόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)- 
(Κώδικας 15Α) I, V, 






— 

Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 8. 




2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης 


Αριθμός 

είδους 


Κανονισμός ΜΑΚΡΟΙ 

Κανονισιιοί ΜΑΚΡΟΙ 73/78 και οι σχετικές 


Ενότητες για 

Χαρακτηρισμός είδους 

73/78 όπου απαιτείται 

αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 

Πρότυπα δοκιμής 

αξιολόγηση 


έγκριση τύπου 

κατά περίπτωση 


συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.1/2.1 

Εξοπλισμός διηθηοης 

— Παράρτημα I, 

— Παράρτημα I, Κανον 14. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 107(49), 

Β + ϋ 

ελαίου (για 
περιεκτικότητα των 

Κανον. 14. 

— ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 1/Εγκύκλ. 643. 

— ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 1 /Εγκύκλ. 643. 

Β + Ε 



αποβλήτων οε έλαιο 
το πολύ 15 ρ.ρ.ιη) 




Β + Ρ 

Α.1/2.2 

Ανιχνευτές 

— Παράρτ I, 

— Παράρτ. I, Κανον. 32. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 5(ΧΙΙΙ). 

Β + ϋ 


διεπιφάνειας 

ύδατος/ελαίου 

Κανον. 32. 



Β + Ε 






Β + Ρ 

Α.1/2.3 

Μετρητές 

— Παράρτ. I, 

— Παράρτημα I, Κανον 14. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 107(49), 

Β + ϋ 


συγκέντρωσης ελαίου 

Κανον. 14. 

— ΙΜΟ ΜΕΡΟ 1/Εγκύκλ. 643. 

— ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 1/Εγκύκλ. 643. 

Β + Ε 






Β + Ρ 

Α.1/2.4 

Μονάδες επεξεργασίας 
που προορίζονται για 

Αφίεται εσκεμιιένα κενό 





τοποθέτηση οε 
υφιστάμενο εξοπλισμό 
διαχωρισμού 






ύδατος/ελαίου (για 






περιεκτικότητα των 
αποβλήτων σε έλαιο 
μέχρι και 15 ρ.ρ.πτ.) 





Α.1/2.5 

Σύστημα 

— Παράρτ I, 

— Παράρτ. I, Κανον. 31. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 108(49). 

Β + Ο 

παρακολούθησης και 
ελέγχου της 

Κανον. 31 



Β + Ε 



απόρριψης πετρελαίου 
από πετρελαιοφόρο 
-Παράρτημα I, Κανον. 




Β + Ρ 

Α. 1/2.6 

Συστήματα 

— Παράρτημα IV, 

— Παράρτημα IV, Κανον. 9. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ 159(55). 

Β + ϋ 


αποχέτευσης 

Κανον. 9 



Β + Ε 






Β + Ρ 

Α.1/2.7 

Αποτεφρωτήρες επί 

— Παράρτημα VI, 

— Παράρτημα VI, Κανον. 16. 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ76(40). 

Β + ϋ 


του σκάφους 

Κανον. 16 



Β + Ε 






Β + Ρ 

Ο 
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Α. 1/2.8 

Ανατρέξατε 
στη Οημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α 1 

Συσκευές 

παρακολούθησης και 
καταγραφής ΝΟ χ επί 
του σκάφους 

— Παράρτημα VI, 
Κανον, 13, 

— Τεχνικός κώδικας 
ΝΟ χ 

— Απόφ 1ΜΟ 
ΜΕΡ0.177(58). 

— Παράρτημα VI. Κανον 13, 

— Τεχνικός κώδικας ΝΟ χ 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 177(58), 

— ΙΜΟ Μ$0.1 /Εγκύκλ. 638. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 10 3(49), 

— Απόφ ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 177(58). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

0 

Α. 1/2.9 

Αλλες τεχνολογικές 

— Παράρτημα VI, 

— Παράρτηιια VI, Κανον 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 170(57). 

Β + ϋ 


μέθοδοι μείωσης 

Κανον. 14 




Ανατρέξατε 

εκπομπών £Ο χ 




Β + Ε 

στη σημ. β) 






του παρό- 





Β + Ρ 

\τος παρα- 






ρτήματος 






Α. 1 







3 Εξοπλισμός πυροπροστασίας 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονιομοί 501Α5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 
κατα περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 1/3.1 

Βασική επίστρωση 

καταστρωμάτων 

(πράιμερ) 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. ΙΙ-2/6, 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67) 
-(Κώδικας ΡΓΡ), 

Παραρτημα 1 Μέρη 2 και 6 
ή Παράρτημα 2, 

Β + ϋ 

Β + Ε 



— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1102, 

Β + Ρ 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 


Α. 1/3.2 

Φορητοί 

πυροσβεστήρες 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον ΙΙ-2/10. 

— ΕΝ 3-6 (1995) 

συμπεριλαμβανομένου του 

Α.1 (1999), 

Β + ϋ 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κυδικας Ρ55) 4. 

— Κανον 11-2/19. 

— Κανον ΙΙ-2/20, 

— ΕΝ 3-7 (2004) 

συμπεριλαμβανομένου του 

Α.1 (2007), 

Β + Ρ 




— Απόφ. ΙΜΟ Α.951(23), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— ΕΝ 3-8 (2006) 
συμπεριλαμβανομένης της 

ΑΟ (2007), 

— ΕΝ 3-9 (2006) 
συμπεριλαμβανομένης της 

ΑΟ (2007). 





— ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 

4, 






— ΙΜΟ Μ50/Εγκϋκλ1239, 






— ΙΜΟ Μ$0/Εγκΰκλ 1275. 
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Α.1/3.3 

Εξάρτυση πυροσβέστη: 
προστατευτική 
ενδυμασία (ενδυμασία 
προσέγγισης) 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 98(73)- 

(Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ε36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.98(73)- 
ίΚώδικας Ρ55) 3. 

Προοτατευτική ενδυμασία 
εξάρτυσης πυροσβέστη 

— ΕΝ 469 (2005) 
ουμπεριλαμβανομένης της 

Α1 (2006) και της ΑΟ 
(2006), 

Προοτατευτική ενδυμασία 
εξάρτυσης πυροσβέστη - ανακλα¬ 
στικός ιματισμός για ειδική 
πυρόσβεση: 

— ΕΝ 1486 (2007). 

Προστατευτική ενδυμασία 
εξάρτυσης πυροσβέστη - προστα¬ 
τευτική ενδυμασία με ανακλαστική 
εξωτερική επιφάνεια: 

— 150 15538 (2001). 

β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.4 

Εξάρτυση πυροσβέστη: 
μπότες 

— Κα\·ον. ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Αποφ ΙΜΟ 

Μ50 98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ 98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΕΝ 150 20344 (2004) 
συμπεριλαμβανομένων των 

Α1 (2007) και λ^ (2005). 

— ΕΝ 150 20345 (2004) 
συμπεριλαμβανομένων των 

Α1 (2007) και Α0 (2007). 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.5 

Εϋάρτυση πυροσβέστη: 
γάντια 

— Κανον ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5Ε98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ε36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΕΝ 659 (2003) 

ουμπεριλαμβανομένης της 

Α.1 (2008), 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.6 

Εξάρτυση πυροσβέστη: 
κράνος 

— Κανον 11-2/10, 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5Ε98(73)- 

(Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<597(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ 98(73)- 
(Κώδικας 155} 3. 

— ΕΝ 443 (2008) 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α 1/3.7 

Αναπνευστική συσκευή 
κλειστού κυκλώματος 
που λειτουργεί με 
πεπιεσμένο αέρα 

Σημείωση: Για χρήση 
σε ατυχήματα όπου 
υπάρχουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα 
απαιτείται μάσκα 
θετικής πίεσης 

— Κανον 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον. 11-2/10. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 7, 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-<2000 
Κώδικας Η5(Γ) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΕΝ 136 (1998) 
ουμπεριλαμβανομένης της 

ΑΟ (2003), 

— ΕΝ 137 (2006). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 















7038 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α-1/3.8 

Αναπνευστική ουοκευή 
πεπιεσμένου αέρα 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 7. 

Σημείωση: 0 εξο- 
πλιομός αυτός 
προορίζεται μόνον για 
ταχύπλοα σκάφη που 
έχουν κατασκευασθεί 
βάσει των διατάξεων 
του κώδικα Η50 του 
1994. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5(Ζ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7. 

— ΕΝ 14593-1 (2005), 

— ΕΝ 14593-2 (2005) 
συμπεριλαμβανομένης της 

ΑΟ (2005), 

— ΕΝ 14594 (2005). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.9 

Εξαρτήματα 
συστημάτων 
καταιονιστήρων για 
χώρους ενδιαίτησης, 
χώρους 

εγκαταστάσεων και 
σταθμούς ελέγχου, 
ισοδύναμα με τα 
αναφερόμενα στον 
Κανονισμό 11-2/12 της 
501Α5 74 
(περιορίίχται στα 
ακροφύσια και τις 
επιδόσεις τους). 

[Στο παρόν είδος 
περιλαμβάνονται 
ακροφύσια σταθερών 
συστημάτων καταιονι¬ 
σμού για ταχύπλοα 
σκάφη (Η5(Γ)] 

— Κανον. Π-2/7, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απέχρ ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κωδικας Ρ55) 8. 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(244<65), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98<73)- 
(Κώδικας Ρ55) 8 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκϋκλ. 912. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α. 800(19). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.10 

Ανατρέξατε 
στη οημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Ακροφύσια μόνιμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
καταιονισμό νερού 
υπό πίεση, σε 
μηχανοστάσια και 
αντλιοστάσια φορτίου 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κωδικας Ρ55) 7. 

— Κανον ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<1.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 7. 

— ΙΜΟ Μ5(Γ/Εγκύκλ. 1165, 
Προσάρτημα Α. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.11 

Πυροστεγανότητα 
χωρισμάτων κλάσεως 
“Α" και “Β” 

α) Χωρίσματα 
κλάσεως "Α"\ 

β) Χωρίσματα 
κλάσεως "Β". 

Κλάση "Α”: 

— Κανον. Π-2/3.2. 

Κλάση “Β”: 

— Κανον. 11-2/3.4. 

— Κανον. ΙΙ-2/9, και, 

Κλάση “Α”: 

— Κανον ΙΙ-2/3.2. 

Κλάση"Β" 

— Κανον 11-2/3.4 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ61(67) 
-(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρη 1 και 3 
και Παράρτημα 2, 

— ΙΜΟ Μ5(Γ/Εγκύκλ 1120. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.12 

Διατάξεις για την 
πρόληψη της 
μετάδοοης της φλόγας 
σε δεξαμενές φορτίου 
δεξαμενοπλοίων 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. Π-2/16 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. 11-2/16. 

— ΕΝ 12874 (2001), 

— 150 15364(2007), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 677. 

Β + Ρ 
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Α. 1/3.13 

λκαυιπα υλικά 

— Κανον ΙΙ-2/3, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 11-2/3, 

— Κανον 11-2/5, 

— Κανον 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67) - 
(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 1, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120. 

β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α1/3.14 

Υλικά εκτός από 
χάλυβα για σωλήνες 
που διέρχονται 
χωρίσματα κλάσεως 
"Α" ή 'ΊΓ 

Είδος που περιλαμβάνεται στο Α. 1/3.26 και στο Α 1/3.27 

Α 1/3.15 

Υλικά εκτός από 
χάλυβα για σωλήνες 
μεταφοράς πετρελαίου 
ή μαζοϋτ 

α) σωλήνες και 
εξαρτήματα 

β) βαλβίδες. 

γ) συγκροτήιιατα 
εύκαμπτων 
σωλήνων. 

— Κανον 11-2/4, 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον ΙΙ-2/4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 7, 10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

— Απόφ ΙΜΟ Α.753(18), 

— 150 15540(1999), 
συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού 1 (1999), 

— 150 15541 (1999). 

β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.16 

Πυρίμαχες πόρτες 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Κανον 11-2/9. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5(Ι 61(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 3, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120, 

— ΙΜΟ Μ50 1 /Εγκύκλ. 1273. 

β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α1/3.17 

Εξαρτήματα 
συστημάτων ελέγχου 
πυρίμαχων θυρών. 

Σημείωση: Οταν στη 
στήλη 2 

χρησιμοποιείται ο 
όρος “εξαρτήματα 
συστημάτων"\ αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να 
υποβληθεί σε δοκιμή ή 
ένα μόνο εξάρτημα ή 
ομάδα εξαρτημάτων ή 
ολόκληρο το σύστημα 
προκειμένου να εξα¬ 
σφαλιστεί ότι 
τηρούνται οι διεθνείς 
απαιτήσεις. 

— Κανον. 11-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον Π-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 7. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67) 
-(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 4 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α. 1/3.18 

'ι'λικά επικάλυψης 
επιφανειών και 
επενδύσεις δαπέδων- με 
ιδιότητες χαμηλής 
εξάπλωσης της φλόγας 

α) διακοσμητικές 
επιστρώσεις 

β) συστήματα βαφής, 

γ) επιστρώσεις 
δαπέδων, 

δ) καλύμματα 

μόνωσης σωλήνων, 

ε) κόλλες 

χρησιμοποιούμενες 
στην κατασκευή 
χωρισμάτων 
κλάσεως “Α" και 
“Β” και Τ, 

στ) εύφλεκτοι αγωγοί 

— Κανον 11-2/3, 

— Κανον. II-2/5, 

— Κανον ΙΙ-2/6, 

— Κανον. II-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. Π-2/6, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜ0Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Η5<Τ) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 7, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκόκλ. 1120. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67 
-(Κώδικας ΡΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρη 2 και 5 
ή Παράρτημα 2, 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλ. 1120, 

— 150 1716(2002). 

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που 
τα υλικά επικάλυψης επιφανειών 
απαιτείται να έχουν μια 
συγκεκριμένη μεγίστη θερμογόνο 
δύναμη, αυτή θα μετράται 
σύμφωνα με το πρότυπο 

150 1716 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.19 

Υφάσματα, κουρτίνες 
και άλλα αναρτώμενα 
υφαντά υλικά και φιλμ 

— Κανον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον ΙΙ-2/3, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63Η1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 97(73)-{2000 
Κώδικας Η50) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 61 (67) - 
(Κώδικας ΡΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 7, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ 1102, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκΰκλ. 1120. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.20 

Ταττετσαρισμένα έπι¬ 
πλα 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. ΙΙ-2/9, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63Η1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5<Γ) 7. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5(Ι 61(67)- 
(Κώδικας ΡΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 8, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1102, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120. 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.21 

Είδη κλινοστρωμνής 

— Κανον. ΙΙ-2/3, 

— Κανον. II-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. Π-2/3, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-{2000 
Κώδικας Η5(Γ) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 61 (67) - 
(Κώδικας ΡΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 9, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκΰκλ. 1102, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.22 

Πυροφραγές 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67) - 
(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 3, 

— ΙΜΟ Μ5(Γ/Εγκύκλ. 1120. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.23 

Διελεύσεις άκαυστων 
αγωγών από 
χωρίσματα κλάσεως 
“Α" 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.26 
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Α.1/3.24 

Διαβάσεις ηλεκτρικών 
καλωδίων από 
χωρίσματα της 
κλάσεως "Α’ 

Μεταοέρθηκε στο Α. 1/3.26. 

Α.1/3.25 

Πυρίμαχα παράθυρα 
και φινιστρίνια 
κλάσεως “Α” και "Β" 

— Κανον ΙΙ-2/9. 

— Κανον 11-2/9, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.847, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 3, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ. 1120, 

— ΙΜΟ ΜΪΟ Ι/Εγκύκλ. 1203. 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.26 

Διελεύσεις από 
χωρίσματα κλάσεως 
“Α" 

α) διαβάσεις 
ηλεκτρικών 
καλωδίων, 

β) διελεύσεις 

σωλήνων, αγωγών, 
οχετών κλπ. 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Κανον Π-2/9, 

— ΙΜΟ ΜΒΟ.Ι/Εγκύκλ. 1276. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67) - 
(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 3, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.27 

Διελεύσεις κλάσεως 

"Β" 

α) διαβάσεις 
ηλεκτρικών 
καλωδίων, 

β) διελεύσεις 

σωλήνων, αγωγών, 
οχετών κλπ. 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67) - 
(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 3, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α-1/3.28 

Συστήματα καταιονι¬ 
σμού (μόνον οι 
κεφαλές καταιονισμού) 

[Στο παρόν είδος 
περιλαιιβάνονται 
ακροφύσια σταθερών 
συστημάτων καταιονι¬ 
σμού για ταχύπλοα 
σκάφη (Η50)] 

— Κανον ΙΙ-2/7, 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον Χ/3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η5<Τ) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.44(65), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟΜ50.98(73)- 
(Κώδικας 155) 8, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκυκλ 912. 

— 150 6182-1 (2004), 

ή 

— ΕΝ 12259-1 (1999) 
συμπεριλαμβανομένων των 
Α1(2001), Α2(2004) 

και Α3 (2006). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α1/3.29 

Πυροσβεστικοί 
εύκαμπτοι σωλήνες 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον Π-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ30 97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Ρ 7. 

— ΕΝ 14540 (2004) 

συμπεριλαμβανοιιένης της 

Α.1 (2007). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α. 1/3.30 

Φορητός εξοπλισμός 
ανάλυσης οξυγόνου 
και ανίχνευσης αερίου 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. νΐ/3. 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον. VI/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5098(73)- 
(Κώδικας Γ55) 15. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999), 

και, κατά περίπτωση, για την: 

α) Κατηγορία 1: (ασφαλής 

περιοχή): 

— ΕΝ 50104(2002) 
συμπεριλαμβανομένης 
της Α.1 (2004) 

Οξυγόνο, 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007). 

(!) Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες 

εκρηιαικών αερίων): 

— ΕΝ 50104(2002) 
συμπεριλαμβανομένης 
της Α.1 (2004) 

Οξυγόνο, 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007), 

— ΙΕΟ 60079-0 (2007), 

— ΙΕΟ 60079-1 (2007) 

— ΙΕΟ 60079-10 (2002), 

— ΙΕΟ 60079-11 (2006), 

— ΙΕΟ 60079-15 (2005), 

— ΙΕΟ 60079-26 (2006). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.31 

Ακροουοια σταθερών 
συστημάτων καταιονι¬ 
σμού για ταχύπλοα 
σκάφη (Η50) 

Το είδος διαγράφεται διότι καλύπτεται από το Α.1/3.9 και το Α.1/3 28 

Α. 1/3.32 

Πυροπεριορισπκά 
υλικά (εκτός από έπι¬ 
πλα) για ταχύπλοα 
σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ2097(73)-(2000 
Κώδικας Η20) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0 61(67) 
-(Κώδικας ΕΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 10. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.3 3 

Πυροπεριορισπκά 
υλικά για έπιπλα σε 
ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η20 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 61(67) 
-(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 10. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.34 

Πυράντοχα χωρίσματα 
για ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η20) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.61(67) 
-(Κώδικας ΡΤΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 11. 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.35 

Πυρίμαχες πόρτες σε 
ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)-(2000 
Κώδικας Η20) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 61(67) 
-(Κώδικας ΕΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 11. 

Β + Ο 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/3.36 

Πυροφραγές σε 
ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5<Ζ) 7, 

— ΙΜΟ ΜΪΟ/Εγκύκλ. 1120. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 61(67) 
-(Κώδικας ΕΓΡ), 

Παράρτημα 1 Μέρος 11. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α.1/3.37 

Διελεύσεις μέσω 

— Κανσν. Χ/3. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.61(67) 

Β + Ο 


ττυράντοχων 



Κώδικας Η50 7, 

-(Κώδικας ΡΤΡ), 



χωρισμάτων σε 



Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7. 

Παράρτημα 1 Μέρος 11. 

Β + Ε 


ταχύπλοα σκάφη 
α) διαβάσεις 



Β + Ρ 




ηλεκτρικών 

καλωδίων, 







β) διελεύσεις 







σωλήνων, αγωγών, 
οχετών κλπ. 






Α-1/3.38 

Φορητός πυροσβε- 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 


Κανον. ΠΙ/34, 

— ΕΝ 3-6 (1995) 

β + σ 

οτικός εςσπλιομός για 
σωσίβιες λέμβους και 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.9 51 (23), 

συμπεριλαμβανομένης της 

Α.1 (1999), 

Β + Ε 


λέιιβους διάσωσης 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.36(63)-(1994 

— ΕΝ 3-7 (2004) 

Β + Ρ 





Κώδικας Η50) 8, 

ουμπεριλαμβανοιιένης της 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)- 

Α.1 (2007), 






(Κώδικας 15Α) I, IV, V, 

— ΕΝ 3-8 (2006) 





_ 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 

συμπεριλαμβανομένης της 






Κώδικας Η30 8. 

Α(Γ (2007). 


Α.1/3.39 

Ακροφυσια για 

— Κανον ΙΙ-2/10, 


Κανον 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1165. 

β + σ 


ισοδυλ'αμα συστήματα 
πυρόσβεσης σε 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 


Β + Ε 


μηχανοστάσια και 



Κώδικας Η5ί]) 7, 


Β + Ρ 


αντλιοστάσια φορτίου 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ3097(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 







Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 7. 



Α.1/3.40 

Συστήματα φωτισμού 
χαμηλής τοποθέτησης 

— Κανον ΙΙ-2/13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Κανον 11-2/13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 

— Απόφ ΙΜΟ Α.752(18), 

Β + ϋ 


(μόνο ανταλλακτικά) 

— 

ή 

Β + Ε 


Μ50 98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 

11. 


(Κώδικας Ρ55) 11. 

— 130 15370(2001). 

Β + Ρ 


Α.1/3.41 

Αναπνευστικές 
συσκευές διαφυγής 

— Κανον. 11-2/13. 

— 

Κανον 11-2/13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3, 

— ΕΝ 402 (2003), 

— ΕΝ 1146 (2005), 

Β + ϋ 


ανάγκης (ΕΕΒΟ) 


— 

Β + Ε 





— ΕΝ 13794 (2002), 

Β + Ρ 





ΙΜΟ Μ50/ΕγκύκΧ849 

— 130 23269-1 (2008). 


Α.1/3.42 

Εΐαρτήματα 

— Κανον. ΙΙ-2/4. 


Κανον. Π-2/4, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.353, 

Β + Ο 


συστημάτων αδρανούς 
αερίου 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.567(14), 

— ΙΜΟ Μ5<Ζ/Εγκύκλ.387, 

Β + Ε 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.98(73)- 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.450 

Β + Ρ 





(Κώδικας Ρ55) 15, 

Αναθ. 1, 

Ο 




— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ_353, 

— ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ.485, 





— 

ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ-387, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.731. 





— 

ΙΜΟ Μ5(Ι/Έγκύκλ 485, 






— 

ΙΜΟ ΜΣΟ/Εγκύκλ 731, 






— 

ΙΜΟ Μ30/Εγκύκλ 1120 
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Α. 1/3.43 

Ακροφύοια 

πυρόοβεσης ουοκευών 

— Κανον. 11-2/1, 

— 

Κανον. 11-2/1, 

— 150 15371(2009) 

Β + Ο 


μαγειρικής με λίπη και 
έλαια (αυτόματα ή 

— Κανον. 11-2/10, 

— 

Κανον. ΙΙ-2/10, 


Β + Ε 


χειροκίνητα). 

— Κανον. Χ/3. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Γ) 7, 


Β + Ρ 





Απόφ. ΙΜΟ Μ30.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5(Γ) 7. 



Α. 1/3.44 

Εξάρτυοη πυροοβέοτη 

— Κανον. 11-2/10, 


Κανον. ΙΙ-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5061(67) - 

Β + ϋ 


- χειραγωγός 




(Κώδικας ΡΤΡ), 



διάοωοης 

— Κανον. Χ/3 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20.36(6 3)-( 1994 
Κώδικας Η50 7, 

Παράρτημα 1 Μέρος 1, 

Β + Ε 



— Απόφ ΙΜΟ 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 98(73)- 

Β + Ρ 



Μ5<1.98(73)- 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)-(2000 

(Κώδικας Ρ55) 3. 




(Κώδικας Ρ55) 3. 


Κώδικας Η5(Γ) 7, 







Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 3. 



Α. 1/3.4 5 

Ισοδύναμα εξαρτήματα 

— Κανον. 11-2/10, 


Κανον. ΙΙ-2/10, 

— ΙΜΟ Μ5<Γ/Εγκόκλ.848, 

Β + ϋ 


μόνιμων 

πυροσβεστικών 

— Κανον. Χ/3 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκόκλ. 1317. 

Β + Ε 


συστημάτων αερίου 
(μέσο πυρόσβεσης, 
εμπρόσθια επιστόμια 


Κώδικας Η5(Τ) 7, 

Απόφ, ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

Β + Ρ 

— Απόφ ΙΜΟ 




και ακροφΰσια) για 
μηχανοστάσια και 

Μ50.98(73)- 

— 




(Κώδικας Ρ55) 5. 


Κώδικας Η50) 7, 




αντλιοστάσια φορτίου 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98<73)- 
(Κώδικας Ρ55) 5, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Εγκόκλ.848, 







ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκόκλ. 1317. 



Α. 1/3.46 

Ιοοδόναμα εξαρτήματα 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 


Κα\·ο\·. ΙΙ-2/10, 

— ΙΜΟ Μ5(Ι1/Εγκόκλ. 1270 

Β + ϋ 


μόνιμων 
πυροσβεστικών 
συστημάτων αερίου 

— Κανον. Χ/3 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ2036(63)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ 7, 


Β + Ε 


για ιιηχανοστασια 
(συστηιιατα 

— Απόφ. ΙΜΟ 



Β + Ρ 


αερολύματος) 

Μ50.98(73)- 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)-(2000 




(Κώδικας Ρ55) 5. 


Κώδικας Η50 7, 






— 

Απόφ, ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 5, 






— 

ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκόκλ. 1317 
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Α.1/3.47 

Συμπύκνωμα για 

— Κανσν. 11-2/10. 

— Κανσν 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.670 

β + σ 


μόντμια συστήιιατα 
πυρόσβεσης με αφρο 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 


Β + Ε 


υψηλής διόγκωσης σε 


(Κώδικας Ρ55) 6, 




μηχανοστάσια και 
α\τλιοστάσια φορτίου 


— ΙΜΟ ΜίΟΙ/Εγκύκλ. 1239. 


Β + Ε 


Σημείωση: Τα μό\·ιμα 






ή εσωτερικά 
συστήματα 
πυρόσβεσης με αφρο 
υψηλής διόγκωσης 
(καθώς και τα 






συστήματα που 
χρησιμοποιούν το\' 
εσωτερικό αέρα από 
το χώρο λειτουργίας 
τους μα τις 
προσδοκώμενες 
επιδόσεις τους) μα 






μηχανοστάσια και 
αντλιοστάσια φορτίου 






πρέπει να 
υποβάλλονται σε 
δοκιμή με το 






εγκεκριμένο 
συμπύκνωμα, προς 
ικανοποίηση των 
αρχών. 





Α. 1/3.48 

Εξαρτήματα μόνιμων 

— Κανσν. ΙΙ-2/10, 

— Κανσν Π-2/10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.913, 

Β + ϋ 


συστημάτων 
πυρόσβεσης τοπικής 

— Κανσν. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΙΜΟ ΜδΟΙ/Εγκύκλ 1276. 

Β + Ε 


εφαρμογής, με βάση 
το νερό, μα χρήση σε 


Κώδικας Η50) 7, 


Β + Ρ 


μηχανοστάσια 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 




κατηγορίας "Α” 


Κώδικας Η50) 7. 




(Ακροφύσια και 
δοκιμές επιδόσεων). 





Α.1/3.49 

Ακροφύσια μα μόνιμα 
συστήματα 

— Κανσν, 11-2/19. 

— Κανσν ΙΙ-2/19, 

— ΙΜΟ Μ50 1/Εγκύκλ 1272. 

Β + ΰ 

ΑνατρέΕατε 

πυρόσβεσης με βάση 

— Κανσν ΙΙ-2/20, 

— Κανσν 11-2/20, 


Β + Ε 

<ηη οημ β) 

το νερό μα χώρους 





του παρό- 

Κο-Κο και άδικούς 

— Κανσν. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.123(ν), 


Β + Ρ 

ντος παρα- 

χώρους ισοδύναμους 



ρτήματος 

με εκείνους που 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 



Α 1 

αναφέρονται στην 

Μ50 98(73)- 

Κώδικας Η50 7, 




απόφαση Α.123(ν) 

(Κώδικας Ρ55) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 






Κώδικας Η50) 7, 






— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 98(73)- 






(Κώδικας Ρ55) 7. 



Α. 1/3.50 

Προστατευτική 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/3.9 




ενδυμασία ανθεκτική 
σε χημικές ουσίες 
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Α.1/3.51 

Εξαρτήματα μόνιμων 
συστημάτων 
πυρανίχνευσης και 
συναγερμού πυρκα¬ 
γιάς για σταθμούς 
ελέγχου, χώρους 
εγκαταστάσεων, 
χώρους ενδιαίτησης, 
βεράντες θαλάμων, 
μηχανοστάσια και 
αφύλακτους χώρους 
μηχανημάτων 

— Κανσν. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5<1.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 9. 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ, ΙΜΟ Μ5(Ι.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.98<73)- 
(Κώδικας Ρ52) 9, 

— ΙΜΟ Μ201 /Εγκύκλ. 1242. 

Εξοπλισμός ελέγχου και 
σήμανσης ΡΙλεκτρικές 
εγκαταστάσεις οε πλοία: 

— ΕΝ 54-2 (1997) 
συμπεριλαμβανομένων των 
ΑΟ(1999) και Α1(2006). 

Εξοπλισμός ηλεκτροδότηοης: 

— ΕΝ 54-4 (1997) 
συμπεριλαμβανομένων των 
Α(Ι(1999), Α1(2002) 

και Α2(2006). 

Ανιχνευτές θερμότητας - Σημεια¬ 
κοί ανιχνευτές: 

— ΕΝ 54-5 (2000) 
συμπεριλαμβανομένης της 
Α1(2002). 

Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί 
ανιχνευτές ιιε τη χρήοη διάχυτου 
φωτός, εκπεμπόμενου φωτός ή 
ιονισμού: 

— ΕΝ 54-7 (2000) 
ουμπεριλαμβανοιιενων των 
Α1(2002) και Α2(2006) 

Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί 
ανιχνευτές: 

— ΕΝ 54-10(2002) 
συμπεριλαμβανομένης της 
Α1(2005). 

Χειροκίνητα οημεία κλήοης: 

— ΕΝ 54-11 (2001) 
συμπεριλαμβανομένης της 
Α1(2005). 

Και, κατά περίπτωση, Ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 
σε πλοία: 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999). 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α-1/3.52 

Μη φορητοί και 

μεταφερόμενοι 

πυροσβεστήρες 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Αττοφ ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 4. 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— Κανον ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 4. 

— ΕΝ 1866 (2005), 

— ΕΝ 1866-1 (2007), 

ή 

— 150 11601(2008) 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α-1/3.53 

Διατάςεις συναγερμού 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5(Ζ.98(73)- 

(Κώδικας ρώ>) 9. 

— Κανον ΙΙ-2/7, 

— Απόφ, ΙΜΟ Μ5<Γ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.98(73)- 
(Κώδικας Ρ52) 9. 

Βομβητές 

— ΕΝ 54-3 (2001) 
συμπεριλαμβανομένων των 
Α1(2002) και Α2(2006), 

— ΙΕ0 60092-504 (2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999). 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α.1/3.54 

Σταθερός εξοπλισμός 
ανάλυσης οξυγόνου 
και ανίχνευσης αερίου 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. νΐ/3. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. νΐ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<1.98(73)- 
(Κώόικας 155) 15. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 

— ΙΕΟ 60533 (1999), 

και, κατά περίπτωοη, για την: 

α) Κατηγορία 4: (αοφαλής 
περιοχή) 

— ΕΝ 50104(2002) 
ουμπεριλαμβανομένης 
της Α.1 (2004) 

Οξυγόνο. 

β) Κατηγορία 3: (ατμόοφαιρες 
εκρηκτικών αερίων) 

— ΕΝ 50104(2002) 
ουμπεριλαμβανομένης 
της Α. 1 (2004) 

Οξυγόνο. 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ε 

Α.1/3.55 

Ανατρέξατε 
στο σημ β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α-1 

Ακροφύσια διπλής 
ΧΡΠ°Πζ 

(τύπου ψεκαστήρα/ 
εκτοξευτήρα) 

— Κανον. ΙΙ-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. Π-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Γ) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 7. 

— ΕΝ 15182-1 (2007), 

— ΕΝ 15182-3 (2007). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α-1/3.56 

Ανατρέξατε 
στο σημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Εύκαμπτοι πυροσβε¬ 
στικοί σωλήνες (τύπου 
καρουλιού) 

— Κανον 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Γ36(63)-(1994 
Κώδικας Η50), 

— ΙΜΟ Μ50.97(73) -12000 

Κώδικας Η50 -Κανον. 

— ΕΝ 671-1 (2001) 

ουμπεριλαμβανομένης της 

ΑΟ (2002). 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.57 

Ανατρέξατε 
στο σημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Εξαρτήματα 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με αορο 
μέσης διόγκωσης - 
μόνιμα συστήματα 
αφρού καταστρώματος 
δεξαμενοπλοίων 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον ΙΙ-2/10.8.1, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας 155) 14, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1239, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1276 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.798 

Β + σ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α-1/3.58 

Ανατρέξατε 
στο σημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α-1 

Εξαρτήματα μονίμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με αορό 
χαμηλής διόγκωσης 
για μηχανοστάσια και 
για προστασία του 
καταστρώματος 
δεξαμενοπλοίων. 

— Κανον. 11-2/10 

— Κανον 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 6, 14 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκύκλ- 1239, 

— ΙΜΟ Μ5(Γ. 1 /Εγκύκλ. 1276. 

— ΙΜΟ Μ50 1/Εγκύκλ. 1312. 

Β + Ρ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.59 

Ανατρέξατε 
στο σημ β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Αφρός διόγκωσης για 
μόνιμα συστήματα 
πυρόσβεσης σε 
δεξαμενόπλοια 
χημικών -Απόφ. 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.4(48)- 
(Κώδικας ΙΒΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ504(48)-(Κώδικας 
ΙΒ(Γ>. 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλ. 553, 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκύκλ. 1312. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α.1/3.60 

Ανατρέξατε 
οτο σημ β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Ακροφύσια μόνιμων 
συστημάτων 
κατάσβεσης πυρκαγιάς 
με ράντισμα νερού 
υπό πίεση σε βεράντες 
θαλάμων 

— Κανον. Π-2/10 

— Κανον. Π-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5098(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 7. 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκύκλ. 1268 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α. 1/3.61 

Εσωτερικά συστήματα 
πυρόσβεσης με αφρό 

— Κανον. 11-2/10 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ20.1/Εγκύκλ. 1271. 

Β + ϋ 

Ανατρέξατε 

υψηλής διόγκωσης για 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ2(Γ.98(73)- 


Β + Ε 

στο σημ. β) 

την προστασία 


(Κώδικας ί-53) 6. 


Β + Ρ 

του παρο- 

μηχανοστασίων και 




ντος παρα- 

αντλιοστασίων 





ρτήματος 

Α.1 

φορτίου 






Σημείωση: Τα 
συστήματα 
πυρόσβεσης με αφρό 
υψηλής διόγκωσης για 
την προστασία 
μηχανοστασίων και 
αντλιοστασίων 






φορτίου υποβάλλονται 
σε δοκιμή με το 






εγκεκριμένο 
συμπύκνωμα κατά 
τρόπο ώστε να ικανο¬ 
ποιεί τις αρχές. 






4 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 

Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός πλοήγησης 

Στήλη 5: Οπότε γίνεται αναφορά στη σειρά προτύπων ΕΝ 61162 ή στη σειρά ΙΕΟ 61162, για τον καθορισμό του εφαρμοστέου προτύπου της σειράς ΕΝ 61162 
ή ΙΕΟ 61162 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προθέσεις ως προς τη διάταξη του είδους. 


Αριθμός 

είδους 


Κανονισμός 501Α5 74 

Κανονισμοί 501Α5 74 και οι σχετικές 


Ενότητες για 

Χαρακτηρισμός είδους 

όπου απαιτείται έγκριση 

αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 

Πρότυπα δοκιμής 

αξιολόγηση 


τύπου 

κατα περίπτωση 


συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 1/4.1 

Μαγνητική πυξίδα 

— Κανον. ν/18 

— Κανον. Υ/19, 

— 120 1069(1973), 

Β + ϋ 




— Απόφ. ΙΜΟ Α.382(Χ), 

— 120 25862 (2009), 

Β + Ε 




— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ρ 





ή 

Ο 





— 120 1069(1973), 






— 120 25862 (2009), 






— ΙΕ0 60945 (2002). 


Α. 1/4.2 

Συσκευή μετάδοσης 
πορείας ΤΗΟ (μαγνη- 

— Κανον. V/ 18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 


τική μέθοδος) 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ σειρά 61162; 

Β + Ε 



— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— 120 22090-2 (2004), 

Β + Ρ 



Κώδικας Η20) 13, 

συμπεριλαμβανομένου του 




— Απόφ. ΙΜΟ 


διορθωτικού του 2005, 

Ο 



Μ50.36(63)- 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ2097(73)-(2000 




(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

Κώδικας Η20) 13, 

— ΕΝ 62288 (2008), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ2(Γ. 116(7 3), 

ή 




— Απόφ. ΙΜΟ 






Μ2Ε97(73)- 
(2000 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ2(Γ. 191 (79). 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




Η20) 13. 


— ΙΕ0 σειρά 61162. 






— 120 22090-2 (2004), 






συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού του 2005, 






— 1Ε0 62288 Έκδ. 1.0 






(2008). 
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ι 

Α 1/4.3 


2 


Γυροσκοπική πυδδα 


3 

Κα\·ον. ν/18. 


4 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.424(ΧΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α ό94( 17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


— ΕΝ 150 8728 (1998), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝοαρά61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

Π 

— 150 8728(1997), 


Β + 
Β + 
Β + 
0 


6 

ϋ 

Ε 

Ε 


— ΙΕΕ 60945 (2002), 

— ΙΕ0 σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α 1/4.4 


Α 1/4.5 


Εξοπλισμός ραντάρ Μεταφέρθηκε ϋτα Α.1/4.34, Α.1/4.35 και Α.1/4.36 


Βοηθήματα αυτόματης Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.34. 
αποτύπωσης ραντάρ 


(ΑΚΡΑ) 


Α 1/4.6 


Εξοπλισμός ηχοβολι¬ 
σμού 


Κανον. ν/18, 
Κανον. Χ/3, 


Κανον ν/19, 

Απόφ. ΙΜΟ Α.224(ΥΙΙ), 


ΕΝ 150 9875 (2001) Β 

συμπεριλαμβανομένου του 
τεχνικού διορθωτικού 1 150. ® 


— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 


Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)-( 1994 
Κώδικας Η50 13, 


2006, 

ΕΝ 60945 (2002), 
ΕΝ σειρά 61162, 


Β 

Ο 


+ 

+ 

+ 


— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50.74(69) 
Παράρτημα 4, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ 97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

ΕΝ 150 9875 (2000) 
συμπεριλαμβανομένου του 
τεχνικού διορθωτικού 1 150. 


2006, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 

— ΙΕ0 σειρά 61162, 


0 

Ε 

Ρ 


— ΙΕ0 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α.Ι/4.7 


Εξοπλισμός μέτρησης 
της ταχύτητας και της 
απόστασης (50ΜΕ) 


Κανον. ν/18, 

Κανον. Χ/3, 

Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50 97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η5Ρ 13. 


Κανον ν/19, 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Α.824(19), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ 96(72), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


ΕΝ 60945 (2002), 
ΕΝ 61023 (2007), 
ΕΝ σειρά 61162, 
ΕΝ 62288 (2008), 
Π 

ΙΕ0 60945 (2002), 
ΙΕ0 61023 (2007), 
ΙΕ0 σειρά 61162, 


Β + 
Β + 
Β + 
Ο 


ϋ 

Ε 

Ρ 


— ΙΕ0 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α 1/4.8 


Δείκτης γωνίας 
πηδαλίου, 

στροφόιιετρο (ΣΑΛ), 
δείκτης μεταβλητού 
βήματος 


Μεταφέρθηια: στα Α. 1/4.20, Α.1/4.21 και Α. 1/4.22 
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Α.1/4.9 

Δείκτης ταχύτητας 
στροφής 

— Κανον. ν/18, 

— 

Κανον. ν/19, 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

β + σ 

Ανατρέξατε 
στο οημ. β) 


— Κανον. Χ/3, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α. 526(13), 

— 

ΕΝ οειρά 61162, 

Β + Ε 

του παρό- 


— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

150 20672 (2007), 

Β + Ρ 

ντος παρα- 


Μ50.36(63)- 






ρτήματος 


(1994 Κώδικας 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20.36(63)-(1994 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

0 

Α.1 


Η50) 13, 


Κώδικας Η50) 13, 






— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-(2000 


ή 




Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 


Κώδικας Η5(Γ) 13, 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 




Η50) 13. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 191(79). 

— 

ΙΕΟ σειρά 61162, 







— 

150 20672 (2007), 







— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α. 1/4.10 

Ραδιογιονιομετρο 

Αφίεται εακεμμένα κενό 

Α.1/4.11 

Εξοπλισμός ίοταη-0 

— Κανον. ν/18, 

— 

Κανον. ν/19, 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 



— Κανον. Χ/3, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ 61075 (1993), 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 

_ 

Απόφ ΙΜΟ Α.818(19), 

_ 

ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ρ 



Μ5<136(63)- 
(1994 Κώδικας 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 


ΕΝ 62288 (2008), 

0 



Η50) 13, 


Κώδικας Η50) 13, 






— Απόφ ΙΜΟ 

_ 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 


ή 




Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 


Κώδικας Η50) 13, 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 




Η50) 13. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— 

ΙΕΟ 61075 (1991), 







— 

ΙΕΟ σειρά 61162, 







— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α. 1/4.12 

Εξοπλισμός Οιανλ.ι 

— Κανον. ν/18, 

— 

Κανον. ν/19, 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

β + σ 



— Κανον. Χ/3, 

— 

Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ 61075 (1993), 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.818(19), 

— 

ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ρ 



Μ5(Γ.36(63)- 
(1994 Κώδικας 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 


ΕΝ 62288 (2008), 

0 



Η50) 13, 


Κώδικας Η50) 13, 






— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)-(2000 


Π 




Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 


Κώδικας Η50) 13, 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 




Η50) 13. 

— 

Απόφ ΙΜΟ Μ20 191 (79) 

— 

ΙΕΟ 61075 (1991), 







— 

ΙΕΟ σειρά 61162, 







— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α.1/4.13 

Εξοπλισμός 
ν αυσιπλοΐας ϋεεοΑ 

Αφΐτται εοκεμμένα κενό 
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Α.1/4.14 

Εξοπλιομός ΟΡ5 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ 112(7 3), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ 191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 

— ΕΝοειρά61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ οειρά 61162, 

— 1Ε0 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 

Α. 1/4.15 

Εξοπλισμός 

ΟΕΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ι.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50113(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ 61108-2 (1998), 

— ΕΝοαρά61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

Π 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ οειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 

Α.1/4.16 

Σύστημα ελέγχου 
πορείας (Η05) 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.342(ΙΧ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<1.64(67) 
Παράρτημα 3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50191(79). 

— 150 11674(2006), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— 150 11674(2006), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 

Α.1/4.17 

Μηχανικός 

ανυψωτήρας πλοηγού 

Μπαφέρθηκε στο Α.1/1.40 

Α. 1/4.18 

Αναμεταδότης 5ΑΚ 

9 ΟΗζ ($ΑΚη 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον IV/14, 

— Κανον. ν/1 8, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 

— Κανον. ΙΙΙ/6, 

— Κανον ΐν/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α. 5 30(13), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.802(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 8, 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5(Γ) 8, 14, 

— Πυ-Κ Μ 628-3(11/93). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ 61097-1 (2007), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61097-1 (2007). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Ο 
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ι 


2 


3 


Α. 1/4.19 


Εξοπλισμός ραντάρ 
για ταχύπλοα σκάφη 


Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.37 


Α. 1 /4.20 Δείκτης γωνίας 
πηδαλίου 

Ανατρέξατε 
στο σημ β) 


του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 
Α. 1 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η$Ρ 13. 


Α. 1/4.21 

Ανατρέξατε 
στο σημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 
Α. 1 


Δείκτης στροφών 
έλικα 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η$ρ 13, 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 


Α. 1/4.22 


Δείκτης βήματος έλικα 


Κανον. ν/18, 


Ανατρέξατε 
στο σημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 
Α.1 


— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η5Ρ 13, 


Α. 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 


1/4.23 


Πυξίδα για σωσίβιες 
λέμβους και λέμβους 
διάσωσης 


Κανον. ΙΙ1/4, 
Κανον. Χ/3, 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η$Ρ 13. 


Α. 1/4.24 


Βοήθημα αυτόματης 
αποτύπωσης ραντάρ 
(ΑΚΡΑ) για ταχύπλοα 
σκάφη 


Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.37 


4 


5 


6 


Κανον. V/19, 

Απόφ. ΙΜΟ Α. 5 26(13), 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 36(6 3)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


Κανον ν/19, 

Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


Κανον. ν/19, 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η5(Γ) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


ΕΝ 60945 (2002), Β + ϋ 

ΕΝ σειρά 61162, Β + Ε 

150 20673 (2007), Β + Ρ 

ΕΝ 62288 (2008), Ο 

ή 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

ΙΕΟ σειρά 61162, 

150 20673 (2007), 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


ΕΝ 60945 (2002), Β 

ΕΝ σειρά 61162, Β 

150 22554(2007), Β 

ΕΝ 62288 (2008), Ο 

Π 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

ΙΕΟ σειρά 61162, 

150 22554(2007), 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

ΕΝ 60945 (2002), Β 

ΕΝ σειρά 61162, Β 

150 22555(2007), Β 

ΕΝ 62288 (2008), Ο 

Π 

ΙΕΟ 60945 (2002), 


+ ϋ 
+ Ε 
+ Ρ 


+ ϋ 
+ Ε 
+ Ρ 


— ΙΕΟ σειρά 61162, 


Κανον. 111/34, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.48(66)- 
(Κώδικας 15Α) IV, V, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<7 36(63)41994 
Κώδικας Η50) 8, 13, 


150 22555 (2007), 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

150 25862 (2009) Β + ϋ 

Β + Ε 


Β + Ρ 
Ο 


Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 8, 13. 
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Λ. 1/4.25 

Βοηθημα αυτόματου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.35 




εντοπισμού (ΑΤΑ) 





Α 1/4.26 

Βοηθημα αυτόματου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.38 




εντοπισμού (ΑΤΑ) για 
ταχύπλοα σκάφη 





Α. 1/4.27 

Βοηθημα ηλεκτρονικής 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.36 




αποτύπωσης (ΕΡΑ) 





Α.1/4.28 

Ολοκληρωμένο 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/4.30 




σύστημα γέφυρας 





Α.1/4.29 

Καταγραφέας 
δεδομένων ταξιδιού 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον Υ/20, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 


(\ΌΚ) 

— Κανον. ν/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ε 



— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.861 (20), 

— ΙΕΟ 61996-1 (2007-11), 

Β + Ρ 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(63)-(1994 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ς 



Μ5(Ι 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Κώδικας Η50 13, 

ή 




Η20 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 






Κώδικας Η50) 13, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— Απόφ. ΙΜΟ 






Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(λ 191(79). 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 




Η50) 13. 


— ΙΕΟ 61996-1 (2007-11), 






— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 






(2008). 


Α. 1/4.30 

Ηλεκτρονικό σύστημα 
πληροφοριών και 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον V/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 


θαλάσσιας 

χαρτογραφίας (ΕΟΟΙ5) 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ε 


με εφεδρικό, καθώς 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.817(19), 

— ΕΝ 61174 (2008), 

Β + Ρ 


και σύστημα 

Μ50 36(63)- 





θαλάσσιας 

(1994 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΕΝ 62288 (2008), 

€ 


χαρτογραφίας σε 
κάναβο (ΙΚΌ5) 

Η50) 13, 

Κώδικας Η50) 13 

ή 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 





1450.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Κώδικας Η50) 13, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




Η50) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.191(79), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.232(82), 

— ΙΕΟ 61174 (2008), 





— ΙΜ0 5Ν Ι/Εγκΰκλ.266. 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 






(2008). 





[Το εφεδρικό ΕΟΟΙ5 και το Κ0ϋ$ 
εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία 
αυτή περιλαμβάνεται στο ΕΟΙ3Ι5. Στο 
πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να 
αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή 
οι δυνατότητες αυτές]. 
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Α. 1/4.31 

Γυροσκοπική πυξίδα 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

150 16328 (2001), 

Β + σ 


για ταχύπλοα σκάφη 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.821(19), 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 



Μό€.3ο(ο3)- 
(1994 Κώδικας 
Η5<} 13, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

— 

ΕΝ σειρά 61162, 

ΕΝ 62288 (2008), 

Β + Ρ 

Ο 



— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50 97(73)- 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 


ή 




(2000 Κώδικας 

— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ.191(79). 

— 

150 16328 (2001), 




Η50) 13. 



— 

ΙΕ0 60945 (2002), 







— 

ΕΝ σειρά 61162, 








ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α. 1/4.32 

Εξοπλισμός 

— Κανον. ν/18, 


Κανον. ν/19, 


ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 


Παγκόσμιου 

Συστήματος 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ε 


Αυτόματης 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— 

ΕΝ 61993-2 (2001), 

Β + Ρ 


Αναγνώρισης (Α15) 

Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— 

Κώδικας Η50 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Τ. 74(69), 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

α 



— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50 97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 




(2000 Κώδικας 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 


ΙΕ0 σειρά 61162, 




Η50) 13. 

— 

ΙΤυ-ΚΜ. 1371-3(2007). 

— 

ΙΕ0 61993-2 (2001), 





Σημείωση: Το ΙΤΙΙ-Κ. Μ. 1371- 
3(2007) Παράρτημα 3 εφαρμόζεται 

~ 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 





μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Απόφασης ΙΜΟ Μ5074(69). 




Α. 1/4.33 

Σύστημα ελέγχου 

— Κανον. ν/18 


Κανον. ν/19, 


ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ο 


ίχνους πορείας 


— 

Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ε 


(λειτουργεί από την 
ελάχιστη ταχύτητα 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50. 74(69), 

— 

ΕΝ 62065 (2002), 

Β + Ρ 


ελιγμών του πλοίου 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50191(79) 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

α 


μέχρι 30 κόμβους) 





ή 







— 

ΙΕ0 60945 (2002), 







— 

ΙΕΟ σειρά 61162, 







— 

ΙΕ0 62065 (2002), 








ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


Α. 1/4.34 

Εξοπλισμός ρα\τάρ 

— Κανον. ν/18. 

_ 

Κανον ν/19. 

_ 

ΕΝ 60945 (2002), 

Β + σ 


Κατ 1 


— 

Απόφ ΙΜΟ Α.278(\ΊΙΙ), 

— 

ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ε 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

Β + Ρ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.823(19), 

— 

ΕΝ 62388 (2008), 

α 




— 

Απόφ ΙΜΟ Μ5<Γ.191(79), 


ή 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.192(79), 

— 

ΙΕ0 60945 (2002), 





— 

ΓΓϋ-ΚΜ. 628-3(11/93), 

— 

ΙΕ0 σειρά 61162, 





— 

ΙΤυ-Κ Μ. 1177-3(06/03). 

— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 







— 

ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1.0 
(2007). 
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Α-1/4.35 

Εϋοττλιομος ραντάρ 

— Κανον. ν/18. 

— 

Κανον. ν/19, 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

β + σ 


Κατ. 2 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.278(\ΊΙΙ), 

— 

ΕΝοαρά 61162, 

Β + Ε 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

Β + Ρ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50191(79), 

— 

ΕΝ 62388 (2008), 

σ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.192(79), 


ή 





— 

ΓΤυ-ΚΜ 628-3(11/93), 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 





— 

ΓΤυ-ΚΜ 1177-3(06/03). 

— 

ΙΕΟ αειρά 61162, 







— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 








1Ε0 62388 Έκδ. 1.0 
(2007). 


Α. 1/4.36 

Ε£οπλιομός ραντάρ 

— Κανον. ν/18. 


Κανον. ν/19, 


ΕΝ 60945 (2002), 

Β + σ 


Κατ 3 


— 

Απόφ. ΙΜΟ Λ.278(\ Γ ΙΙΙ), 

— 

ΕΝοαρά 61162, 

Β + Ε 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

Β + Ρ 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50191(79), 

— 

ΕΝ 62388 (2008), 

α 




— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50192(79), 


ή 





— 

ΓΤυ-ΚΜ 628-3(11/93), 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 





— 

ΙΤυ-Κ Μ 1177-3(06/03). 

— 

IΕ^ σειρά 61162, 







— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 








ΙΕΟ 62388 Έκδ. 10 
(2007). 


Α. 1/4.37 

Εξοπλισμός ραντάρ 
για ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.278(ΥΊΙΙ), 

— 

ΕΝ 60945 (2002), 

β + σ 


(Κατ. ΙΗ, Κατ.2Η και 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 

ΕΝ οαρά 61162, 

Β + Ε 


Κατ. 3 Η) 

Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— 

— 

ΕΝ 62288 (2008), 

Β + Ρ 

Απόφ. ΙΜΟ Α.820(19), 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

— 

ΕΝ 62388 (2008), 

σ 



Μ5Ε97(73)- 
(2000 Κώδικας 


Απόφ. ΙΜΟ Μ2097(73)-(2000 


Π 




Η5(Γ) 13. 


Κώδικας Η50 13, 

— 

ΙΕΟ 60945 (2002), 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20 191(79), 

— 

ΙΕΟ σειρά 61162, 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50192(79), 

— 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 






ΓΓυ-Κ Μ 628-3(11/93), 


ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1.0 





— 

ΙΤυ-ΚΜ. 1177-3(06/03). 


(2007). 
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Α. 1/4.38 


Εξοπλισμός ραντάρ 


Κανσν. Χ/3, 


Απόφ. ΙΜΟ Α.278(\αΐΙ), 


ΕΝ 60945 (2002), 


Β + ϋ 


εγκεκριμένος με 
δυνατότητα 
χαρτογράφησης: 

α) Κατ 1 με 
δυνατότητα 
χαρτογράφησης, 

(!) Κατ 2 με 
δυνατότητα 
χαρτογράφησης, 


Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36<63)- 
(1994 Κώδικας 
Η$Ρ 13, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ5<297(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η$Ρ 13. 


Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ ΙΜΟ Α. 8 20(19). 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ. 191(79), 


γ) Κατ 1 για Η50 με 
δυνατότητα 
χαρτογράφησης, 

δ) Κατ 2 για Η50 με 
δυνατότητα 
χαρτογράφησης. 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50. 192(79), 

— ΙΤυ-Κ Μ. 628-3(11/93), 

— ΙΤυ-Κ Μ. 1177-3(06/03). 


ΕΝ σειρά 61162, Β + Ε 

ΕΝ 62288 (2008), Β + Ρ 

ΕΝ 62388 (2008), Ο 

ή 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

ΙΕΟ σειρά 61162, 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

ΙΕΟ 62388 Έκδ. 1.0 
(2007). 


Α. 1/4.39 


Ανακλαστήρας ραντάρ 


Κανον. ν/18. 

Κανον. Χ/3, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 


Κανον. ν/19, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η 50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50. 164(78). 


ΕΝ 150 8729 (1998), 
ΕΝ 60945 (2002), 

ή 

150 8729 (1997), 

ΙΕΟ 60945 (2002). 


Β + σ 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ο 


Α. 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 


1/4.40 


Σύστημα ελέγχου 
πορείας για ταχύπλοα 
σκάφη 


Κανον. Χ/3, 

Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 


Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ ΙΜΟ Α.822(19), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 13, 


150 16329 (2003), 
ΕΝ 60945 (2002), 
ΕΝ σειρά 61162, 
ΕΝ 62288 (2008), 


Β + ϋ 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ο 


Α. 


— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η5Ρ 13. 


Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 13, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ. 191(79). 


ή 

150 16329 (2003), 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

ΙΕΟ σειρά 61162, 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 


1/4 41 


Συσκευή μετάδοσης 
πορείας ΤΗΟ 
(μέθοδος ΟΝ55) 


Κανον. ν/18. 


Κανον Υ/19, 


Κανον. Χ/3, 


Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.36/63)- 
(1994 Κώδικας 
Η5Ρ 13, 


Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ 13, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Γ) 13, 


Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η5Ρ 13. 


Απόφ ΙΜΟ Μ50.116(7 3), 
Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ. 191(79). 


150 22090-3 (2004), Β + ϋ 

ΕΝ 60945 (2002), Β + Ε 

ΕΝ σειρά 61162, Β + Ρ 

ΕΝ 62288 (2008), Ο 

ή 

150 22090-3 (2004), 

ΙΕΟ 60945 (2002), 

ΙΕΟ σειρά 61162, 

ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 
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Α. 1/4.42 

Προβολέας για 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 150 17884(2004), 

β + σ 


ταχύπλοο σκάφος 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 



Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Κώδικας Η50 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20 97(73)-(2000 
Κώδικας ΗδΟ 13. 

ή 

Β + Ρ 



Η50) 13, 

— 150 17884(2004), 

Ο 



— Απόφ. ΙΜΟ 


— ΙΕΟ 60945 (2002). 




Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 





Α. 1/4.43 

Εξοπλισμός νυχτερινής 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟΑ 694(17), 

— 150 16273 (2003), 

β + σ 


όρασης σε ταχύπλοο 
σκάφος 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 


Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

Κώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.94(72), 

ή 

Β + Ρ 




Η50) 13, 

— 150 16273 (2003), 

Ο 



— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73)- 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 13. 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 




(2000 Κώδικας 
Η50) 1 3. 




Α. 1/4.44 

Διαφορικός δέκτης 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 


ραδιοοάρου για εξο¬ 
πλισμό ϋΟΡ5 και 

— Κα\·ον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΙΕ0 61108-4(2004), 

Β + Ε 


ΟΟΙΟΝΑ55 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 36(6 3)-(1994 

— ΕΝ σειρά 61162, 

Β + Ρ 



Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Κώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13, 

ή 

Ο 



Η50) 13, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73)- 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50 114(7 3). 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 




(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 


— ΙΕΟ σειρά 61162. 


Α 1/4.45 

Ευκολίες χαρτών για 

Το είδος διαγράφεται, διότι καλύπτεται από το Α. 1/4.38 



Ανατρέξατε 

ραντάρ πλοίου 






στο σημ β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 
Α-1 


Α. 1/4.46 


Συσκευή μετάδοσης 
πορείας ΤΗΕ) (Γυρο¬ 
σκοπική μέθοδοςΙ 


— Κανον ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— 150 22090-1 (2002), 

ουιιπεριλαμβανοιιένου του 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

διορθωτικού 1 (2005), 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Μ50 36(63)- 

Κώδικας Η50) 13, 

(1994 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 

— ΕΝ σειρά 61162, 

Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Κώδικας Η50 13, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

Μ50 97(73)- 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.116(7 3), 

Π 

(2000 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191 (79). 

— 150 22090-1 (2002), 

Η50) 13. 

συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού 1 (2005), 

— ΙΕ€ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 
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Α.1./4.47 

Απλοποιημένη 
συσκευή καταγραφής 
δεδομένων ταξιδιού 

(5-νθΚ) 

— Κανον. ν/20 

— Κανον. ν/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 16 3(78), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 191 (79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 61996-2 (2008), 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕ0 σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 61996-2 (2007), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

ο 

Α.1/4.48 

Μηχανικός 

ανυψωτήρας πλοηγού 

— Κανον. ν/23. 

— Κανον. \'/23, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.889(21), 

— ΙΜΟ ΜϋΟ/Εγκύκλ. 773. 

— Απόφ. ΙΜΟΑ 889(21). 

Β + ΰ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/4.49 

Κλίμακα πλοηγού 

— Κανον. ν/23, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον ν/23 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.889(21) 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.773. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.889(21) 

— 120 799 (2004). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/4.50 

Ανατρέξατε 
στο οημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α. 1 

Εξοπλισμός ΟΟΡ5 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η5Ρ 13, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η$Ρ 13. 

— Κανον. \'/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ20.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ£0.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.114(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.191 (79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 

— ΕΝ 61108-4 (2004), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Α. 1/4.51 

Ανατρέξατε 
στο οημ. β) 
του παρό¬ 
ντος παρα¬ 
ρτήματος 

Α.1 

Εξοπλισμός 

σαΐΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ5<Ζ. 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η5Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η5Ρ 13. 

— Κανον. V/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ2(Γ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.114(73), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ 61108-2 (1998), 

— ΕΝ 61108-4 (2004), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 
(2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


7059 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.1/4.52 

Φανός σημάτων 

— Κανον ν/18, 

— Κανον V/19, 

— ΕΝ 60945 (2002) 

Β + ϋ 

Πρώην 

ημέρας 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 150 25861 (2007), 

Β + Ε 

Α.2/4.4 


— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73) - 
(2000 Κώδικας 
Η50). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50), 

— Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50.95(72), 

— Ατιόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73) -(2000 
Κώδικας Η50). 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— 150 25861 (2007). 

Β + Ρ 


5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας 


Σημειωθείς που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ραδιοεπικοΓ\χο\ήας 


Στήλη 5: Σε περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ Μ50 και των προτύπων δοκιμής του προϊόντος, υπερισχύουν οι απαιτήσεις 
της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ Μ50 


Οπότε γίνεται αναφορά στη σειρά προτύπων ΕΝ 61162 ή στη σειρά ΙΕΟ 61162, για τον καθορισιιό του εφαρμοστέου προτύπου της σειράς ΕΝ 61162 ή 
ΙΕΟ 61162 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προθέσεις ως προς τη διάταξη του είδους. 


Αριθμός 

είδους 


Κανονισμός 501Α5 74 

Κανονισμοί 201Α5 74 και οι σχετικές 


Ενότητες για 

Χαρακτηρισμός είδους 

όπου απαιτείται έγκριση 

αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 

Πρότυπα δοκιμής 

αξιολόγηση 


τύπου 

κατά περίπτωση 


συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α 1/5.1 

Ραδιοεγκατάσταση 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον ΐν/7, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 162-1 VI.4 1 

Β + ϋ 


μεσαίων στχνοτητων 



(2006-05), 



(ΥΗΡ) για εκπομπή και 
λήψη ψηφιακής επιλε- 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον Χ/3, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338 VI.2.1 

Β + Ε 


κτικής κλήσης (05(1) 
και ραδιοτηλεφωνία 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.385(Χ), 

(1999-04), 

Β + Ρ 



(1994 Κώδικας 

— Ατιόφ. ΙΜΟ Α. 524(13), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300.828 VI.1.1 




Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

(1998-03), 


— Ατιόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 



— ΕΤ5ΙΕΝ 301 925 νΐ.2.1 




Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.803(19), 

(2006-12), 




Η50 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΕΝ 60945 (2002), 





Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΕΟ 61097-7 (1996), 





— ΙΜΟ Μ5(Γ/ΕγκόκΧ.862, 

— ΕΝοαρά61162, 





— ΙΜΟ 0ΟΜ5ΑΚ Εγκόκλ.32, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862. 





— ΙΤυ-Κ Μ 489-2 (10/95), 






— ΙΤυ-Κ Μ 493-12 (03/07), 






— ΓΓϋ-Κ Μ 541-9 (05/04), 






— ΐτυ-κ Μ 689-2 (11/93). 
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Α.1/5.2 

Δέκτης φυλακής 

— Κανον. ΐν/14, 

— 

Κανον. ΐν/7, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338 \Ί.2.1 

Β + σ 


μεσαίων συχνοτήτων 




(1999-04), 



(ΥΉΡ) ψηφιακής επι¬ 
λεκτικής κλήσης 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Κανον. Χ/3, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300.828 VI.1.1 

Β + Ε 


ρ$ρ 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

(1998-03), 

Β + Ρ 



Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 


Απόφ. ΙΜΟ Α.803(19), 

— ΕΤ5ΙΕΝ 301 033 νΐ.2.1 




Η5Ρ 14, 


(2005-05), 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-<1994 
Κώδικας Η50) 14, 

— ΕΝ 60945 (2002), 




Μ50.97(73)- 






(2000 Κώδικας 
Η5Ρ 14. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73Η2000 
Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 







— ΙΕΟ 61097-8 (1998). 





— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 






— 

ΠΌ-Κ Μ 489-2 (10/95), 






— 

ΠΌ-Κ Μ 493-12 (03/07), 






— 

ΙΤυ-Κ Μ.541-9 (05/04). 



Α.1/5.3 

Λέκτης ΝΑνΤΕΧ 

— Κανον·. ΐν/14, 


Κανον. ΐν/7, 

— ΕΓ3Ι ΕΝ 300 065-1 νΐ.2.1 

Β + ϋ 


— Κανον. Χ/3, 


Κανον. Χ/3, 

(2009-01), 

Β + Ε 







— ΕΓ5Ι ΕΝ 301 011 VI 1.1 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

(1998-09), 

Β + Ρ 



Μ5Ό36(63)- 
(1994 Κώδικας 


Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΕΝ 60945 (2002), 




Η50) 14, 


Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΕΟ 61097-6 (2005-12). 




— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5<Ζ.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η$Ρ 14. 


Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ό 148(77), 






— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 






— 

ΓΤυ-Κ Μ. 540-2 (06/90), 






— 

ΠΌ-Κ Μ.625-3 (10/95). 



Α.1/5.4 

Δέκτης ΕΟ€ 

— Κανον. IV/14, 


Κανον. ΐν/7, 

— ΕΤ5ΙΕΤ5 300.460 Έκδ.1 

Β + ϋ 



(1996-05), 




— Κανον. Χ/3, 

— 

Κανον. Χ/3, 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 460/Α1 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α. 5 70(14), 

(1997-11), 

Β + Ρ 



Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 


Απόφ. ΙΜΟ Α.664(16), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 829 VI . 1.1 




Η50) 14, 


(1998-03), 




— Απόφ ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 




Μ50 97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 14. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ20.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΕΟ 61097-4 (1994). 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 






— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 
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ΑΛ/5.5 

Εξοπλισμός υψηλής 

— Κανον. ΐν/14. 

— 

Κανον. ΐν/7, 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067 Εά 1 

Β + ϋ 


συχνότητας (ΗΡ) για 
λήψη πληροφοριών 

— Κανον. Χ/3, 


Κανον Χ/3, 

(1990-11), 

Β + Ε 


ναυτικής ασοαλείας 


— ΕΤ5ΙΕΤ5 300 067/Α1 Εό.1 



(Μ5Ι) (δέκτης ΗΡ 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

(1993-10), 

Β + Ρ 


ΝΒϋΡ) 

Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 


— ΕΝ 60945 (2002), 


Απόφ. ΙΜΟ Α.699(17), 



Η50 14, 


— ΕΝ οειρά 61162. 


Απόφ. ΙΜΟ Α. 700(17), 



— ΙΜΟ 






Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 





Η50) 14 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 14, 






— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-<2000 
Κώδικας Η50) 14, 






— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 






— 

ΓΤυ-Κ. Μ 491-1 (07/86), 






— 

ΠΌ-Κ Μ 492-6 (10/95), 






— 

ΠΌ-Κ Μ 540-2 (06/90), 






— 

ΠΌ-Κ Μ 625-3 (10/95), 






— 

ΠΌ-Κ Μ 688 (06/90) 



Α.1/5.6 

Ραδιοφάρος ένδειξης 

— Κανον. ΐν/14. 

_ 

Κανον. Γν/7, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 066 V 1.3.1 

β + σ 


σάγματος κινδύνου 




(2001-01), 



(ΕΡΙΚΒ)(0Ο5ΡΑ5- 
5ΑΚ5ΑΤ) 406 ΜΗζ 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Κανον Χ/3, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 



— Αποφ ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.662(16), 


Β + Ρ 



Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

_ 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΙΕΟ 61097-2 (2008), 




Η50) 14, 



— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862. 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.696(17), 

Σημείωση: Η ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκΰκλ. 




Μ50 97(73)- 

_ 

Απόφ. ΙΜΟ Α.810(19), 

862 έχει εφαρμογή μόνο στην 




(2000 Κώδικας 


προαιρετική διαταςη 




Η50) 14. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
Κυύικας Η50) 14, 

τηλεενεργοποίηοης και όχι οτον 
ίδιο τον ΕΡΙΚΒ 





— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 






— 

ΙΜΟ Μ50/Έγκύκλ862, 






— 

ΙΜΟ ΟΟΜ3ΑΚ Εγκύκλ.32, 






— 

ΠΌ-Κ Μ 633-3 (05/04), 






— 

ΠΌ-Κ Μ 690-1 (10/95). 



Α.1/5.7 

Ραδιοφάρος ένδειξης 
στίγματος κινδύνου 
(ΕΡΠΙΒ) στη ζώνη 1. 
(ΙΝΜΑΚ5ΑΤ) 

Αφίεται εσκεμμένα κενό 

Α.1/5.8 

Δέκτης φυλακής 

2182 Ιί,Ηζ 

Αφίεται εσκεμμένα κενό 

Α.1/5.9 

Γεννήτρια συναγερμού 
δύο ακουστικών τόνων 

Αφίεται εσκεμμένα κενό 
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Α. 1/5.10 

Ραδιοεγκατασταοη 

— Κανον. ΐν/14, 

— 

Κανον ΐν/9, 

— ΕΤ5ΙΕΝ 300 338 νΐ.2.1 

Β + Ο 


μεσαίων συχνοτήτων 
(ΜΡ) για εκπομπή και 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Κανον IV/10, 

(1999-04), 

Β + Ε 


λήψη ψηφιακής επιλε¬ 
κτικής κλήσης (ϋ5Ρ 
και ραδιοτηλεφωνία 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

— 

Κανον. Χ/3, 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 373-1 

VI.2.1 (2002-10), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ρ 


Σημείωοη: 

Η50) 14, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.804(19), 

— ΙΕΌ 61097-3 (1994), 




— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-<1994 

— ΙΕΟ 61097-9 (1997), 




(2000 Κώδικας 
Η50) 14. 


Κώδικας Η50) 14, 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— ΕΝ σειρά 61162, 






Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862. 





— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκυκλ.32, 






— 

ΠΌ-Κ Μ.493-12 (03/07), 







ΠΌ-Κ Μ.541-9 (05/04). 



Α. 1/5.11 

Δάαης φυλακής 

— Κανον. ΐν/14, 


Κανον. ΐν/9, 

— ΕΓ5ΙΕΝ 300 338 νΐ.2.1 

Β + ϋ 


μεσαίων συχνοτήτων 
(ΜΡ) ψηφιακής ετηλε- 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Κανον. IV/10, 

(1999-04), 

Β + Ε 


κτικής κλήσης (050) 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Κανον. Χ/3, 

— ΕΓ5Ι ΕΝ 301 033 ΥΊ.2.1 
(2005-05), 

Β + Ρ 



Μ50.36(63)- 


Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 




(1994 Κώδικας 

— 

— ΕΝ 60945 (2002), 




Η50) 14, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.804(19), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 




— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 14, 

— ΙΕΟ 61097-8 (1998). 




Η50) 14. 

— 

Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50 14, 






— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκυκλ.32, 






— 

ΠΌ-Κ Μ 493-12 (03/07), 






— 

ΠΌ-Κ Μ.541-9 (05/04), 







ΠΌ-Κ Μ.1173 (10/95). 



Α.1/5.12 

Σταθμός ΙπιπαΓΜί-Β 

— Κανον. ΐν/14, 


Κανον. IV/10, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + ϋ 


5Ε5 

— Κανον. Χ/3, 

— 

Κανον. Χ/3, 

— ΙΕΟ 61097-10 (1999), 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.570(14), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ,862. 

Β + Ρ 



Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

— 

Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 





Η50) 14, 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Α.808(19), 





— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50 97(73)- 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ506(63)-(1994 





(2000 Κώδικας 


Κώδικας Η50 14, 





Η50) 14. 

— 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 






— 

ΙΜΟ Μ5Ό/Εγκύκλ.862, 






— 

ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκυκλ.32. 
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Α.1/5.13 


Σταθμός ΙηηιατΜί -Ο 
5Ε5 


Κανον. ΐν/14, 


Κανον. IV/10, 


ΕΤ5ΙΕΤ5 300 460 Έκδ 1 
(1996-05), 


Β + ϋ 


— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 14, 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 14. 


Κανον Χ/3, 


Απόφ. ΙΜΟ Α. 570(14), 


ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 460/Α1 
(1997-11), 


Β + Ε 

Β + Ρ 


Απόφ. ΙΜΟ Α.664 (16), (έχει 
εφαρμογή μόνο εάν ο οταθμός 
ΙπιτιαπαΙ Ο 5Ε5 περιλαμβάνει 
λειτουργίες ΕΟΟ), 


ΕΤ5Ι ΕΝ 300 829 VI 11 
(1998-03), 

ΕΝ 60945 (2002), 


Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


ΙΕΟ 61097-4 (2007), 


— Απόφ. ΙΜΟ Α.807(19), 


— ΕΝ οαρά 61162, 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50 14, 


ΙΜΟ Μ50/Εγκΰκλ.862. 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η5<Γ) 14, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκόκλ.32. 


Α. 1/5.14 


Ραδιοεν κατάσταση 
μεσαίων/υψηλών 
συχνοτήτων (ΜΡ/ΗΓ) 
για εκπομπή και λήψη 
ϋ$0, ΝΒϋΡ και 
ραδιοτηλεφωνία 


Σημείωση: Σύμφωνα 
με τις αποφάοεις ΙΜΟ 
και ΙΤϋ, οι απαιτήοεις 
για γεννήτρια συν¬ 
αγερμού δύο 
ακουστικών τόνων και 
μετάδοοη οε Η3Ε δεν 
έχουν πλέον εφαρμογή 
στα πρότυπα δοκιμής 


Κανον. ΐν/14, 


Κανον. Χ/3, 


Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 14, 


Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97/73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 14. 


Κανον ΐν/10, 

Κανον Χ/3, 

Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Απόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 14, 

Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 

ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ_862, 

ΙΜΟ 0ΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ32, 

ΙΤυ-Κ Μ 476-5 (10/95), 

ΙΤυ-Κ. Μ 491-1 (07/86), 

πυ-κ Μ 492-6 (10/95), 

ΙΤυ-Κ Μ 493-12 (03/07), 

ΐτυ-κ Μ 541-9 (05/04), 

Π'υ-Κ Μ 625-3 (10/95), 


ΕΤ5Ι ΕΤ$ 300 067 Ετΐ.1 
(1990-11), 


Β + ϋ 


ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067/Α1 Εό.1 
(1993-10), 


Β + Ε 

Β + Ρ 


ΕΤ5ΙΕΝ 300 338 VI.2.1 
(1999-04), 


ΕΤ5Ι ΕΝ 300 373-1 VI.2.1 

( 2002 - 10 ), 


ΕΝ 60945 (2002), 


ΙΕΟ 61097-3 (1994), 


ΙΕΟ 61097-9 (1997), 


ΕΝ σειρά 61162, 


ΙΜΟ Μ$0/Εγκύκλ.862. 


— ΠΌ-Κ Μ 1173 (10/95). 
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Α. 1/5.15 

Δέκτης φυλακής 

— Κανον. Γν/14, 

— Κανον. ΐν/10, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338 VI.2.1 

Β + σ 


ΜΡ/ΗΡ 050 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον. Χ/3, 

(1999-04), 

Β + Ε 





— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 033 VI.2.1 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

(2005-05), 

Β + Ρ 



Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 

— ΕΝ 60945 (2002), 




Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 




— Απόφ. ΙΜΟ 

Κώδικας ΗδΟ 14, 





Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— ΙΕΟ 61097-8 (1998). 




Η50) 14. 

Κώδικας Η50) 14, 






— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ ΕγκύκΑ.32, 






— ΙΤυ-ΚΜ.493-12 (03/07), 






— Πυ-Κ Μ. 541-9(05/04). 



Α. 1/5.16 

Αεροναυτικές 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/5.8 



αμφϊδρομες ραδιοτη- 
Χεφωνικές συσκευές 

ΥΉΡ 







Α. 1/5.17 

Φορητές αμφϊδρομες 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον, 111/6, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 225 VI 4.1 

Β + Ο 

ραδιοτηλεφωνικές 


(2004-12), 



συσκευές ΥΉΡ σωστι¬ 
κού σκάφους 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 300 828 VI. 1.1 (1998- 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.809(19), 

03), 

Β + Ρ 



Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63Η1994 

— ΕΝ 60945 (2002), 




Η3(Γ) 14, 

Κώδικας Η30) 8, 14, 

— ΙΕΟ 61097-12 (1996). 




— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 





Μ5097(73)- 
(2000 Κώδικας 

Κώδικας Η3Ρ 8, 14, 





Η50) 14. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.149(77), 






— 1Τυ-ΚΜ.489-2 (10/95). 



Α-1/5.18 

Σταθερές αμφϊδρομες 

— Κανον. Γν/14, 

— Κανον. ΙΙΙ/6, 

— ΕΤ5ΙΕΝ 301 466 νΐ .2.1 

Β + ϋ 


ραδιοτηλεφωνικές 
συσκευές ΥΉΡ σωσπ- 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

(2001-01), 

Β + Ε 


κοΰ σκάφους 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.809(19), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ρ 



Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63Μ1994 

— ΙΕΟ 61097-12 (1996) 




Η30) 14, 

Κώδικας Η30 8, 14, 





— Απόφ. ΙΜΟ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(7 3)-(2000 





Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Κώδικας Η30 8, 14, 





Η30) 14. 

— 1Τυ-ΚΜ.489-2 (10/95). 
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Α1/5.19 

ΙισπαΓΜί-Ρ 5Ε5 

— Κανον. IV/14, 

— Κανον ΐν/10, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + σ 



— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.570(14), 

— ΙΕΟ 61097-13 (2003), 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.808(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ. 3 2. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862. 

Β + Ρ 


6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάυει του ΟΟΙΚΕΟ 72 


Λρ.υ..Ο* 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισιιός (ΓΟΕΚΕΟ 72 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί ^ΟίίιΕ^ και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.1/6.1 

Φώτα ναυσιπλοΐας 

— ΟΟΙΚΕΟ 

Παράρτημα 1/14. 

— ΟΟΕΚΕΟ Παράρτημα 1/14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 14744(2005) 

ουιιπεριλαμβανοιιένης της 

Α0 (2006), 

Β + σ 

Β + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.2 5 3(8 3) 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ρ 

Ο 





ή 

— ΕΝ 14744(2005) 

ουιιπεριλαμβανοιιένης της 

ΑΟ (2006), 






— ΙΕΟ 60945 (2002). 



7. Σωστικός εξοπλισμός πλοίων υποφοράς φορτίου χύδην 

Δεν υπάρχουν είδη σε ο παράρτημα Α. 1 . 


Εξοπλισμός βάσει του κεφαλαίου ΙΙ-1 της υόιιβαυης 501Α5. Καταυκευή -διάρθρωση, υποδιαίρευη και ευστάθεια, μηχανολογικές και ηλεκτρολο¬ 
γίας εγκαταοτάοεις 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί 50ΕΑ5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 1/8.1 

Ανιχνευτές στάθμης 

— Απόφ. ΙΜΟ 

— Κανον .11-1/22-1, 

— ΙΕΟ 60092-0504 (2001), 

Β + σ 

(Νέο είδος) 

ύδατος 

Μ50.188(79), 

— ΙΜΟΜ50.1/ 
Εγκύκλ. 1291. 

— Κανον ΙΙ-1/2 3-3, 

— Κανον Χ1Ι/12 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.188(79), 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1291. 

— 1Ε0 60529 (2001), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.188(79), 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκύκλ. 1291. 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 


1 Σωυτικά ιιέυιι 


Στήλη 4: Εφαρμόζεται η ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλιος 980 έκτος εάν υπερισχύουν οι συγκεκριμένες πράέεις της οτήλης 4 


Αριθιιός 

είδους 

Χαρακτη ρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί 501Α5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/1.1 

Ανακλαστήρας 
ρανταρ για σωσίβιες 
σχεδίες 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. ΙΙΙ/34, 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5048(66)- 
(Κώδικας ί5Α). 



Α.2/1.2 

Υλικά στολών 

εμβάπτισης 

(κατάδυσης) 

Αφίεται εσκεμμένα κενό 

Α.2/1.3 

Μέσα (αυτόματης) 
καθαίρεσης 
ελεύθερης 
επίπλευσης για 
σωστικά σκάφη 

— Κανον. ΙΙΙ/4, 

— Κανον. 111/3 4. 

— Κανον. ΙΠ/13, 

— Κανον. ΙΠ/16, 

— Κανον. ΙΙΙ/26, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η5<Γ) 8, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας Ε5Α) I, IV, VI, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 8 



Α.2/1.4 

Κλίμακες 

επιβίβασης 

Μεταφέρθηκε στο Α 1/1.29 

Α.2/1.5 

Σύστημα 
αναγγελιών και 
γενικού συναγερ¬ 
μού ανάϊ,'κης 

(όταν 

χρησιμοποιείται ως 
μέσο συναγερμού 
πυρκαγιάς, 
εφαρμόζεται το 
είδος Α.1/3.53) 

— Κανον. ΙΙΙ/6 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η5Ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.48(66)- 
(Κώδικας 15Α), 

— Απόφ ΙΜΟ «50 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.808. 




2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός ΜΑΚΡΟΕ 
73/78 όπου απαιτείται 
έγκριση τύπου 

Κανονισμοί ΜΑΚΡΟΙ 73/78 και οι σχε¬ 
τικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/2.1 

Συσκευές 
παρακολούθησης 
και καταγραφής 

ΝΟ χ επί του 
σκάφους 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/2.8. 
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Α.2/2.2 

Συστήματα καθαρι¬ 
σμού καυσαερίων 
επί του σκάφους 

— Παράρτημα VI, 
Κανον. 13, 

— Παράρτημα VI, 
Κανον. 14. 

— Παράρτημα VI Κανον. 13, 

— Παράρτημα VI Κανον. 14 
-Απόφ. 

— Από<ρ ΙΜΟ ΜΕΡ(Γ 170(57). 


Α-2/2.3 

Αλλες ισοδύναμες 
μέθοδοι μείωσης 
εκπομπών ΝΟ χ επί 
του σκάφους 

— Παράρτημα VI, 
Κανον. 13. 

— Παράρτημα VI, Κανον 13. 



Α.2/2.4 

Αλλες τεχνολογικές 
μέθοδοι μείωσης 
εκπομπών 50 Χ 

Μεταφέρθηκε ιπο Α. 1/2.9. 


3. ΕΕοπλιομός ττυρσπροοτποίπι; 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 20ΕΑ5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί 20ΕΑ5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/3.1 

Μη φορητοί και 

μεταφερόμενοι 

πυροσβεστήρες 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.5 2 

Α.2/3.2 

Ακροφΰσια μόνιμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
ψεκασμό νερού υπό 
πίεση σε χώρους 
ειδικής κατηγορίας, 
χώρους φορτίου 
Κο-Κο, χώρους 
Ι\θ-Κο και χώρους 
οχηιιάτων 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.49 

Α-2/3.3 

Εξοπλισμός 

εκκίνησης 

ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών υπό 

συνθήκες ψύχους 

(μηχανισμοί 

εκκίνησης) 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/8.1 

Α.2/3.4 

Ακροφύσια διπλής 
χρήσης 

(τύπου ψεκαστήρα/ 
εκτοξευτήρα) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.55 

Α.2/3.5 

Εξαρτήματα 
μόνιμων 
συστημάτων 
πυρανίχνευσης και 
συναγερμού πυρκα¬ 
γιάς για σταθμούς 
ελέγχου, χώρους 
εγκαταστάσεων, 
χώρους 
ενδιαίτησης, 
μηχανοστάσια και 
αφυλάκτους 
χώρους 
μηχανημάτων 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.51 

Α.2/3.6 

Ανιχνει/τές καπνού 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.51 

Α.2/3.7 

Ανιχνεστές 

θερμότητας 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.51 
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Α. 2/3.8 

Ηλεκτρικός φανός 
ασφαλείας 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5098(73)- 
(Κώόικας Ρ55). 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η5Ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(7 3)- 
(Κώδικας 155) 3. 

— ΙΕΟ Δημοοίευοη 79. 


Α.2/3.9 

Προστατευτική 
ενδυμασία ανθε¬ 
κτική σε χημικές 
ουσίες 

— Κανον. 11-2/19 

— Κανον. 11-2/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η50 7, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 7. 

— ΕΝ 943-1 (2002), 

— ΕΝ 943-1 (2002) 
ονμπεριλαμβανομένης της ΑΟ 
(2005), 

— ΕΝ 943-2 (2002), 

— ΕΝ 150 6529 (2001), 

— ΕΝ 150 6530 (2005), 

— ΕΝ 14605 (2005), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκυκλ 1120 


Α.2/3.10 

Συστήματα φωτι¬ 
σμού χαμηλής 
τοπόθέτηοης 

Μεταφέρθηκε οτο Α 1/3.40 

Α. 2/3.11 

Ακροφΰσια μόνιμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
καταιονισμό νερού 
υπό πίεση σε 
χώρους μηχανών 

Μεταφέρθηκε στο Α-1/3.10 

Α. 2/3.12 

Ισοδύναμα μόνιμων 
πυροσβεστικά 
συστήματα αερίου 
για μηχανοστάσια 
και αντλιοστάσια 
φορτίου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.45 

Α. 2/3.13 

Αναπνευστική 
συσκευή γραμμής 
πεπιεσμένου αέρα 

(Ταχύπλοα σκάφη) 

Το είδος διαγράφεται 

Α.2/3.14 

Εύκαμπτοι πυρο¬ 
σβεστικοί σωλήνες 
(τύπου καρουλιού) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.56 

Α.2/3.1 5 

Εξαρτήματα 

συστημάτων 
ανίχνευσης καπνού 
με δειγματοληψία 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. 11-2/19, 

— Κανον. ΙΙ-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 10 

— Κανον. ΙΙ-2/7, 

— Κανον. 11-2/19, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 10. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 10. 


Α.2/3.16 

Ανιχνευτές φλόγας 

Μεταφέρθηκε στο Α-1/3.51 

Α.2/3.17 

Χειροκίνητα σημεία 
κλήσης 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.51 

Α. 2/3.18 

Διατάξεις συναγερ¬ 
μού 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.53 
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Α.2/3.19 

Εξαρτήματα 
μόνιμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης 
τοπικής εφαρμογής 
με βάθη το νερό για 
χρήση σε 
μηχανοστάσια 
κατηγορίας “Α". 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.48 

Α.2/3.20 

Ταπετσαρισμενα 

έπιπλα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.20 

Α.2/3.21 

Εξαρτήματα 
συστημάτων 
πυρόσβεσης 
ερμαρίων χρωμάτων 
και ερμαρίων 
εύφλεκτων υγρών 

— Κανον. 11-2/10 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55), 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκόκλ 1239 



Α.2/3.22 

Εξαρτήματα 

μόνιμων 

συστημάτων 

πυρόσβεσης 

αγωγών 

απορροφητήρων 

μαγειρείου 

— Κανον. ΙΙ-2/9. 

— Κανον. 11-2/9. 



Α.2/3.23 

Εξαρτήιιατα 

συστημάτων 

πυρόσβεσης 

καταστρώματος 

ελικοπτέρων 

— Κανον 11-2/18 

— Κανον. 11-2/18, 

— ΙΜΟ Μ50 1 /Εγκυκλ. 1239 

— ΕΝ 13565-1 (2003) 
ουμτιεριλαμβανομένης της 

Α1(2007). 


Α.2/3.24 

<1»ορητές μονάδες 
εκτόξευσης αφρού 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. ΙΙ-2/20, 

— Απόιρ. ΙΜΟ Μ5(Γ.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απάιρ. ΙΜΟ Μ50.98(73>- 
(Κώδικας Ρ55) 4, 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1239 



Α.2/3.25 

Χωρίσματα κλάσεως 
“Γ 

— Κανον. Π-2/3. 

— Κανον. 11-2/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.653(16), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.799(19), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 61(67)- 
(Κώδικας ΡΤΡ), Παράρτημα 1 
Μέρη 1 και 5 ή Παράρτημα 2, 

— 150 1716(2002). 


Α.2/3.26 

Συστήματα αερίων 
καυσίμων 
χρησιμοποιούμενα 
για οικιακούς σκο¬ 
πούς (εξαρτήματα) 

— Κανον. Π-2/4. 

— Κανον. ΙΙ-2/4, 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκόκλ. 1276 
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Α. 2/3.27 

Εξαρτήματα 
μόνιμων 
πυροσβεστικών 
συστημάτων αερίου 

(<:ο 2 ). 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον 11-2/5, 

— Κανον 11-2/10, 

— Κανον. ΙΙ-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$0.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟΜ50.98(73)- 
(Κώδικας Ρ55) 7. 

— ΕΝ 12094-1 (2003), 

— ΕΝ 12094-2 (2003), 

— ΕΝ 12094-3 (2003), 

— ΕΝ 12094-4(2004), 

— ΕΝ 12094-5 (2006), 

— ΕΝ 12094-6 (2006), 

— ΕΝ 12094-7 (2000) 

ου μπε ριλαμβανομένη ς της Α. 1 
(2005), 

— ΕΝ 12094-8 (2006), 

— ΕΝ 12094-10(2003), 

— ΕΝ 12094-11 (2003), 

— ΕΝ 12094-13 (2001) 
ουμτττριλαμβανομίνης της Α0 
(2002), 

— ΕΝ 12094-16 (2003). 


Α.2/3.28 

Εξαρτήματα 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
αφρό μέσης 
διάσωσης - μόνιμα 
συστήματα αφρού 
καταστρώματος 
δεξαμενοπλοίων 

Μεταφέρθη κε στο Α. 1 / 3.5 7 

Α.2/3.29 

Εξαρτήματα 
μονίμων 
συστημάτων 
πυρόσβεσης με 
αφρο χαμηλής 
διόγκωσης για 
μηχανοστάσια και 
για προστασία του 
καταστρώματος 
δεξαμενοπλοίων. 

Μεταφέρθηκε στο Α-1/3.58 

Α.2/3.30 

Αφρός διόγκωσης 
για μόνιμα 
συστήματα 
πυρόσβεσης σε 
δεξαμενόπλοια 
χημικών -Απόφ. 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/3.59 

Α.2/3.31 

Χειροκίνητα 
συστήματα ψεκα¬ 
σμού με νερό 

— Κανον. ΙΙ-2/10 

— Κανον ΙΙ-2/10, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 800(19). 



Α.2/3.32 

(Νέο είδος) 

Πυροσβεστικά 
συστήματα ξηρής 
χημικής σκόνης 

— Κανον. 11-2/1. 

— Κανον. 11-2/1, 

— Διεθνής κώδικας για τη 
ναυπήγηση και τον εξοπλισμό 
των πλοίων που μεταφέρουν 
χύδην υγροποιημένα αέρια 
Κεφάλαιο 11. 
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4 Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 


Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 


Στήλες 3 και 4: Οι παραπομπές στο κεφάλαιο V 501Α5 είναι παραπομπές στο 50ΕΑ5 1974 όπως τροποποιήθηκε με την Μ5^ 73 και άρχισε να ισχύει την 
1η Ιουλίου 2002. 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 50ΕΑ5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί 50ΕΑ5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 2/4.1 

Γυροσκόπιο σε 
ταχύπλοο σκάφος 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.31 

Α.2/4.2 

Συστήματα ελέγχου 
πορείας για 
ταχύπλοο σκάφος 
(πρώην αι/τόματοι 
πιλότοι) 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.40 

Α.2/4.3 

Συσκευή μετάδοσης 
πορείας ΤΗϋ 
(μέθοδος ΟΝ55) 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.41 

Α.2/4.4 

Φανός σημάτων 
ημέρας 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.52 

Α.2/4.5 

Προβολέας για 
ταχύπλοο σκάφος 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.42 

Α.2/4.6 

Εξοπλισμός νυχτε¬ 
ρινής όρασης σε 
ταχύπλοο σκάφος 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.4 3 

Α.2/4.7 

Σύστημα ελέγχου 
ίχνους πορείας 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.33 

Α.2/4.8 

Ηλεκτρονικό 

σύστημα 

πληροφοριών και 
θαλάσσιας 
χαρτογραφίας 
(Ε(ΌΙ5). 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.30 

Α.2/4.9 

Εφεδρικό ηλεκτρο¬ 
νικό σύστημα 
πληροφοριών και 
θαλάσσιας 
χαρτογραφίας 
(ΕΟ)Ι5) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.30 

Α.2/4.10 

Σύστημα θαλάσσιας 
χαρτογραφίας σε 
κάναβο (ΙΚΌ5) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.30 

Α.2/4.11 

Συνδυασμένος εξο¬ 
πλισμός 

ΟΡ5/ΟΕΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73) - 
(2000 Κώδικας 
Η50). 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 74(69), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Γ. 191 (79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 

— ΕΝ 61108-2 (1998), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕ0 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 
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Α.2/4.12 

Εξοπλισμός ΟΟΡ5, 
ΟΟΙΟΝΑ55 

Μπαφέρδηκε στα Α 1/4.44, Α.1/4.50 και Α.1/4.51 

Α.2/4.13 

Γυροοκότηο σε 
ταχύπλοο σκάφος 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.31. 

Α.2/4.14 

Καταγραφέας 
δεδομένων ταξιδιού 
(\ΌΚ) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.29. 

Α.2/4.15 

Ολοκληρωμε\Ό 

σύστημα 

ναυσιπλοΐας 

— Κανσν. ν/18, 

— Κανσν Χ/3, 

— Αποφ ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 
Η50) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.86(70), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5<Γ. 191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 61924 (2006), 

— ΕΝ 62288 (2008), 

Π 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 61924 (2006), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ 1.0 (2008). 


Α.2/4.16 

Ολοκληρωμένο 
σύστημα γέφυρας 

Αφίεται εσκεμμένα κενό 

Α.2/4.17 

Ενισχυτής στόχων 
ραδιοεντοπισμοΰ 

— Κανσν. ν/18, 

— Κανσν. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ5(Ζ. 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73) - 
(2000 Κώδικας 

Η50) 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.164(78), 

— Ι11Ι-Κ Μ 1176 (10/95). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/4.18 

Σύστημα λήφης 
ήχου 

— Κανον. ν/18, 

— Καναν. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36<63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73) - 
(2000 Κώδικας 

Η50) 

— Κανον. V/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η$Ρ, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.86(70), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73) 

-(2000 Κώδικας Η50). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οαρά 61162, 

Π 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


Α. 2/4.19 

Μαγνητική πυξίδα 
για ταχύπλοο 
σκάφος 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ ΙΜΟ 
Μ50.97(73) - 
(2000 Κώδικας 

Η50) 

— Απόφ ΙΜΟ Α.382(Χ), 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ5(Γ.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73) 

-(2000 Κώδικας Η50). 

— 150 1069(1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Π 

— 150 1069(1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 
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Α-2/4.20 

Σύστημα ελέγχου 
ίχνους πορείας για 

— ταχύπλοα 
σκάφη 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73) - 
(2000 Κώδικας 
Η50). 

— Κανον. V/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191 (79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 


Α.2/4.21 

Ευκολίες χαρτών 
για ραντάρ πλοίου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1 /4.4 5 

Α.2/4.22 

Συσκευή μετάδοσης 
πορείας ΊΉϋ (Γυ¬ 
ροσκοπική μέθοδος) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.46 

Α.2/4.23 

Συσκευή μετάδοσης 
πορείας ΤΗΟ (μα- 
γνητική μέθοδος) 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.2 

Α.2/4.24 

Δείκτης ωστικής 
απόδοσης 

— Κανον. Υ/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50 97(73) - 
(2000 Κώδικας 
Η20). 

— Κανον. V/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ2(Γ.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕ0 σειρά 61162, 

— ΙΕ0 62288 Έκδ. 1.0(2008) 


Α.2/4.25 

Δείκτες πλευρικής 
ώσης, βήματος 
έλικα και τρόποι 
λειτουργίας 

— Κανον. Υ/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ$0 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 97(73) - 
(2000 Κώδικας 
Η50). 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η20), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕ0 60945 (2002), 

— ^ σειρά 61162, 

— ΙΕε 62288 Έκδ. 1.0 (2008) 


Α.2/4.26 

Δείκτης ταχύτητας 
στροφής 

Μεταφέρθηκε οτο Α.1/4.9 

Α.2/4.27 

Δείκτης γωνίας 
πηδαλίου 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.20 
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Α.2/4.28 

Δείκτης στροφών 
έλικα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.21 

Α.2/4.29 

Δείκτης βήματος 
έλικα 

Μεταφέρθηκε στο Α. 1/4.22 

Α.2/4.30 

Ολοκληρωμένο 
σύστημα γέφυρας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόο ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η$Ρ 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η50) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Αττέκρ ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50) 15. 

— Απόιρ ΙΜΟ ΜδΟ64(67), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η5(Γ) 15, 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 61209 (1999), 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 61209 (1999), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1 0 (2008). 


Α.2/4.31 

Συσκευή 

διόπτευσης 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19 

— ΕΝ 60945 (2002), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/4.32 

Σύστημα συναγερ¬ 
μού φυλακής 
ναυσιπλοΐας 
γέφυρας (ΒΝλ\ Γ Α5) 


— Απόφ ΙΜΟ Α_694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ ΜδΟ 128(75), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.982, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕ0 οαρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Εκδ. 1.0 (2008). 


Α.2/4.33 

Σύστημα ελέγχου 
ίχνους πορείας 

(λειτουργεί σε 
ταχύτητα πλοίου 

30 κόμβους 
και άνω) 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ ΙΜΟ Α-694(17). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

Π 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


Α.2/4.34 

Εξοπλισμός με 
δυνατότητα 
Συστήματος Εϊ 
Αποστάοεως 
Αναγνώρισης και 
Παρακολούθησης 
Πλοίων (ΙΚΓΤ) 

— Κανον. ν/19 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α 694(17), 

— Απόφ ΙΜΟ Α 813(19), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 202(81), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 211(81), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50 263(84), 

— ΙΜΟ Μ50 1 /Εγκύκλ. 1307. 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ οαρά 61162, 

ή 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 
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Α 2/4.35 

Δέκτης Οαΐΐίβο 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. V/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 



— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ σειρά 61162, 



— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ$0.36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.813(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.3 6(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η50) 13, 

— ΕΝ 62288 (2008), 

ή 



— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η50) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 13, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— ΙΕΟ οειρά 61162, 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.233(82), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 1.0(2008) 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191 (79). 


Α.2/4.36 

Εξοπλισμός ΑΙδ 
5ΑΚΤ 

— Κανον. Π1/4, 

— Κανον. ΙΙΙ/6, 

— ΕΝ 60945 (2002), 



— Κανον. IV/14. 

— Κανον. ΐν/7, 

— ΕΝ οειρά 61162, 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Γ.246(83), 

ή 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.247(83), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.256(84) 

— ΙΕΟ οειρά 61162. 


5. ΕΕοπΧιοιιός ραδιοεπικοινωνίας 


Αριθμός 

είδους 

Χαραιοηριομός είδους 

Κανονισμός δΟίΑδ 74 
όπου απαιτείται ένκριυη 
τύπου 

Κανο\τομοί δΟίΑδ 74 και οι οχετικες 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/5.1 

\ΉΡ ΕΡΙΚΒ 

— Κανον. Γν Γ /14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73) - 
(2000 Κώδικας 
Η50). 

— Κανον. ΐν/8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.662(16), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.805(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— ΙΤυ-Κ Μ.489-2 (10/95), 

— Ι'Γυ-Κ Μ.693 (06/90). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Π 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 
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Α.2/5.2 

Εφεδρική ε\'έργεια 
ασυρμάτου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον. IV/13, 

— Απόφ ΙΜΟ Α694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

ή 




— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η5Ρ, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73) - 
(2000 Κώδικας 

Η5Ρ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ. 16, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ. 3 2. 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/5.3 

ΙηπιαΓχαε-Ρ 5Ε5 

Μεταφέρθηκε στο Α_ 1/5.19. 

Α.2/5.4 

Πίνακας ένδειξης 
κινδύνου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον. IV/6, 

— Απόφ ΙΜΟ Α694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002). 

Π 




— Απόφ ΙΜΟ 
Μ5036(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ5097(73) - 
(2000 Κώδικας 

Η50) 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η5(Γ), 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 862. 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 

— ΙΕΟ 60945 (2002). 


Α.2/5.5 

Πίνακας ένδειξης 

συναγερμού 

κινδύνου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3, 

— Κανον. IV/6, 

— Απόφ ΙΜΟΑ.694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002). 

Π 




— Απόφ ΙΜΟ 

Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73) - 
(2000 Κώδικας 

Η$Ρ 

— Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(6 3)- 
(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50). 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ2ΑΚ Εγκύκλ. 32. 

— ΙΕ0 60945 (2002). 


Α.2/5.6 

Ραδιοφάρος ένδει¬ 
ξης στίγματος 
κινδύνου (ΕΡΙΚ.Β) 
στη ζώνη ί 
(ΙΝΜΑΚ5ΑΤ) 

Αφίεται εσκεμμέ\'α κενό 

Α.2/5.7 

Σύστημα συναγερ¬ 
μού ασφάλειας 
πλοίου 


— Κανον. ΧΙ-2/6, 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— ΕΝ σειρά 61162. 





— Απόφ ΙΜΟ Μ20.147(77), 

ή 





— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1072. 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 






— ΙΕΟ σειρά 61162. 
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Α.2/5.8 

Πρώην 

Α-1/5.16 

Αεροναυτικές 
αμφίδρομες ραδιο- 
τηλεφωνικές 
συσκευές ΥΉΡ 

— Κανον. IV/14, 

— Κανον Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ 

Μ50 36(63)- 
(1994 Κώδικας 

Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ 
Μ50.97(73)- 
(2000 Κώδικας 

Η50) 14. 

— Κανον. ΐν/7, 

— Απόφ ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63>- 
(1994 Κώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ20 97(73)- 
(2000 Κώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5080(70), 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ. 32, 

— Σύμβαση ΔΟΠΑ, Παράρτημα 

10, Κανον. για τις 
ραδιοεπικοινωνίες 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 688 VI .1.1 
(2000-07), 

— ΕΝ 60945 (2002). 



6. Εξοπλισμός που απαιτείται (ίήυει του (ΓΟΕΚΕΟ 72 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός ΟΟΕΚΕΟ 72 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί ΟΟΕΚΕΟ και οι σχετικές 
αποΟασεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/6.1 

Φώτα ναυσιπλοΐας 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/6.1. 

Α.2/6.2 

Συσκευές ηχητικών 
σημάτων 

— οοιπεο 72 
Παράρτημα 111/3. 

— ΟΟΕΙΙΕΟ 72 Παράρτημα ΙΠ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17). 

— ΕΝ 60945 (2002), 

— Συρίκτρες - ΟΟΕΚΕΟ 72 
Παράρτημα 111/1 (Επιδόσεις). 

— Κώδωνες ή γκογκ - (ΙΟΕΙΙΕΟ 

72 Παράρτημα ΙΙΙ/2 
(Επιδόσεις), 

Π 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

— Συρίκτρες - ΟΟΕΠΕΟ 72 
Παράρτημα 111/1 (Επιδόσεις), 

— Κώδωνες ή γκογκ - ΟΟΕ11ΕΟ 

72 Παράρτηιια ΙΙΙ/2 
(Επιδόσεις). 



7. Σωστικός εξοπλισμός πλοίων αεταφοράς φορτίου χύδην 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 50ΕΑ5 74 
όπου απαιτείται έγκριση 
τύπου 

Κανονισμοί 50Ι.Α5 74 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ. 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/7.1 

Μέσο φόρτωσης 

— Κανον. ΧΠ/11, 

— Απόφ. 5 της 
Διάσκεψης 50ΕΑ5 
του 1997 

— Κανον. ΧΠ/11, 

— Απόφ. 5 της Διάσκεψης 50ΕΑ5 
του 1997 

— ΙΜΟ Μ50.1 /Εγκύκλ. 1229. 


Α.2/7.2 

Ανιχνευτές στάθμης 
ύδατος σε πλοία 
φορτίου χύδην 

Το είδος διαγράφεται 
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8 Κεφάλαιο 11-1 τΐ)ς 501Α5 εξοπλισμός 


Αριθμός 

είδους 

Χαρακτη ρΐϋμός είδους 

ΚανοΜΰμοζ 501Α5 74 
όπου απαιτείται έγκρίϋη 
τύπου 

Κανονιομοί 201.42 74 και οι οχετικές 
αιιοΟαύεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 
κατά περύιτωυη 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για 
αξιολόγηιίη 
ϋυμμόρψυϋης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α. 2/8.1 

Πρώην 

Α.2/3.3 

Εξοπλισμός 

εκκίνησης 

ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών υπό 

συνθήκες ψύχους 

(μηχανισμοί 

εκκίνησης) 

— Κανον. ΙΙ-1/44, 

— Κανον. Χ/3. 

- Κανον. ΙΙ-1/44, 

- Απόφ ΙΜΟ Μ50.36(63)- 
(1994 Κώδικας Η2Θ), 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73) - 
(2000 Κώδικας Η5φ 




Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 10η Δεκεμβρίου 2011. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι¬ 
κότητας και Ναυτιλίας. 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
-♦- 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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Ανακοίνωση για την καταγγελία εκ μέρους της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της Διμερούς Σύμβασης περί Εκδό- 

σεως Εγκληματιών. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει, ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προέβη σε καταγγελία της Σύμβασης 
περί Εκδόσεως Εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος 3 της 
Σύμβασης. 

Η ανωτέρω Σύμβαση υπεγράφη στο Παρίσι, στις 21 Νοεμβρίου 1910 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 
ΔΛΒ' της 19 ης Ιανουάριου 1912, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 42 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 3 ης 
Φεβρουάριου 1912. 

Τα έννομα αποτελέσματα της εν λόγω καταγγελίας θα επέλθουν στις 4 Απριλίου 2012 κατ’ εφαρμογήν της 
διάταξης του άρθρου 21 παράγραφος 3 της Σύμβασης. 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2011 

Με εντολή Υπουργού 
Η Πρόίσταμένη της Ε.Ν.Υ. 

ΦΑΝΗ ΔΑΣΚΑΑΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΒΑΔΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοηη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βί.ξιτ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήί1ρ://νννννν.β1.9Γ - β-ηιαΐΙ: ννβόπΐ33ί6Γ.β1@6ΐ.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 















































































